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PASSENGER CAR & TRUCK POWER BRAKE 

INSTALLATION KITS 


Vehicle and Year 

BARRACUDA (Plymouth) 
1965-66 . 


BUICK SPECIAL 


CAMARO (Chevrolet) 
1967 . 


CHEVELLE (Chevrolet) 


CHEVROLET 

1959-64 Exc. 1962 6 Cyl. Models 


Power 

Brake 

Part No. 

Installation 

Kit 

Part No. 30 

Incl. in Kit 

2503 722 

Incl. in Kit 
Incl. in Kit 

2503 809 
2506 176 

Incl. in Kit 

2506 138 

Incl. in Kit 
Incl. in Kit 

2502 901 
2506 137 

IncL in Kit 
Incl. in Kit 
Incl. in Kit 

2501 675 

2502 686 
2506 136 


Vehicle and Year 


Power 
Brake 
Part No. 


CHEVROLET TRUCKS 
l/2,3/4 & 1 Ton Series 3100 to 
3800, C-10,C-20,C-30 (4,800 up to 
8,800 lbs. GVW): 

1952-57 . 

1958-59 . 

1960-63 . 

1964-65 .. .. 

1964-66 (Exc.292 Eng.w/oGovernor) 
1967 1/2 Ton C-10,K-10,Pickup 

(8 Cyl.) 

1967 3/4, 1 Ton C-20,K-20,C-30 

(8 Cyl.) 

3/4,1 & 1-1/2 Ton Series 3600 to 
3800;4100 to 4500,C-20,C-30,C-50, 
(Over 8,800 up to 16,000 lbs.GVW): 
1952-57 (All Exc.1955 2nd Series & 


379900 
379900 
379900 
379900 
IncI. in Kit 


377648 
379329 
2501 118 
2505 036 
2502 904 34 


IncI. in Kit 2506 134 


Incl. in Kit 2506 135 


COMET (Mercury) 

1965 With Automatic Trans.. . . Incl. in Kit 

1966 Exc. 390 Engine. Incl. in Kit 


1960-61 . Incl. in Kit 

1962 . Incl. in Kit 

1963-66 6 & 8 Cylinder. Incl. in Kit 

DODGE (Except Dart) 

1960-61 . Incl. in Kit 

1962-64 Exc.‘*880”. Incl. in Kit 

1965 Coronet. Incl. in Kit 

1965-66 Polara,Custom "880” & 

Monaco. Incl. in Kit 

1966 Coronet, Charger. Incl. in Kit 

1967 Coronet, Charger. Incl. in Kit 

1967 Polara, Monaco. Incl. in Kit 


DODGE TRUCKS 
1/2, 3/4 & 1 Ton Series, B,C, D, 
100,200,300 (4,900 up to 8,000 lbs. 
GVW): 

1953-57 . 

1959-60 (1/2 & 3/4 Ton). 

1961-65 . 

3/4, 1 & 1-1/2 Ton Series C,D,F, 
200,300,400 (over 8,000 up to 15,000 
lbs. GVW): 

1953-57 . 

1959-60 (1 Ton). 

1961-65 . 


FAIRLANE (Ford) 


1956-57 Series 4100 to 4500) . 

1958-59 . 

2500 397 
2500 397 

377648 

379329 

1965 . 

1966 Exc. 390 Engine ......... 

1960-63 (G,M.Master Cylinder, Part 
No. 3773 855 (1-1/4” Dia.), must be 
used)... 

1964-65 . 

2500 397 
2500 397 

2501 118 
2505 036 

FALCON (Ford) 

1965 With Automatic Trans. 

1966 . 

CHEVY II (Chevrolet) 

1964-66 . 

Incl. in Kit 

2502 903 

FORD (Galaxie) 

1956-57 . 

CHRYSLER (Except Imperial) 

1960-61 . 

Incl. in Kit 

2500 140 

1959 8 Cylinder . 

1960 6 & 8 Cylinder. 

1961-63 . 

1 

Incl. in Kit 

2503 807 

1964 . 

1967 . 

1II 1 • ft 11 l\ 11 

Incl. in Kit 

LJ vw Uv# 

2506 130 

1965 . 


Installation 

Kit 

Part No. 30 


2503 645 
2505 030 


2500 140 

2502 436 

2503 722 


2500 140 
2502 436 

2502 436 

2503 807 

2504 815 
2506 129 
2506 130 


379776 

379776 

379776 


2500 397 
2500 397 
2500 397 


Incl. in Kit 
Incl. in Kit 


Incl. in Kit. 
Incl. in Kit 


Incl. in Kit 
Incl. in Kit 
Incl. in Kit 


377650 
379779 
2501 114 


377650 
379779 
2501 114 


2503 792 
2505 030 


2503 645 
2505 030 


377818 

379767 

2500 160 

2501 689 
2503 191 
2503 793 


30 Installation Kits are of two types: a) Complete Installation K'rt, containing Fittings and Power Brake Unit, which is designated 
by a Single Part Number; b) Complete Fittings Kit, containing Fittings only. Power Brake Unit must be ordered in addition, as 
shown in above Listing. 

34 Procure Master Cylinder 1116 or 1244 for 1 Ton. _ (continued on next page) 























































INSTALLATION KITS (Continued) 


Vehicle & Year 


Power 
Bra ke 
Part No. 


Installation 

Kit 

Part No. 30 


Vehicle & Year 


Power 
Brake 
Part No. 


Installation 

Kit 

Part No. 30 


FORD (Galaxie) Continued 


IHC TRUCKS (Continued) 

3/4, 1 & 1-1/2 Ton - Series R & 


1966 w/Drum Brake & Smog 

Control . 

1967 w/Drum Brake. 

IncI. in Kit 
Inch in Kit 

2504 946 
2506 131 

FORD TRUCKS 

l/2,3/4 & 1 Ton - F-100,F-250, 

F-350 (4,800 up to 9,500 Ibs.GVW): 
1953-56 . 

379776 

377622 

1957-60 . 

379776 

378666 

1961-64 . . . .. 

379776 

2501 120 

1965-66 . 

379776 

2504 608 

1965-66 1/2 &3/4 Ton - F-100, 

F-250, Exc. 4x4. 

Incl. in Kit 

2503 821 

1967 1/2 &3/4 Ton F-100,F-250 

Inc 1. in Kit 

2506 132 

1967 1 Ton F-350. 

Incl. in Kit 

2506 1 77 

3/4, 1 & 1-1/2 Ton - F-250,F-350, 
F-500 (Over 9,500 up to 16,000 
lbs. GVW): 

1953-56 . 

2500 397 

377622 

1957-60 . 

2500 397 

378666 

1961-64 .. 

2500 397 

2501 120 

1965-66 . 

2500 397 

2504 608 

GMC TRUCKS 

1/2 & 3/4 & 1 Ton Series 100,150, 
250,1000,1500,2500 (4,800 up to 
8,800 lbs. GVW): 

1952-57 . 

379900 

377648 

1958-59 . 

379900 

379329 

1960-63 .. 

379900 

2501 118 

1964-65 . 

379900 

2505 036 

1964-66 . 

Incl. in Kit 

2502 904 34 

1967 1 /2 & 3/4 T on F -100, F -250 

(8 Cyl.) 

Incl. in Kit 

2506 134 

1967 1 Ton F-350(8 Cyl.). 

Incl. in Kit 

2506 135 

3/4, 1 & 1-1/2 Ton Series 150,250, 
1500,2500,3500 (Over 8,800 up to 
16,000 lbs. GVW): 

1952-57 . 

2500 397 

377648 

1958-59 . 

2500 397 

379329 

1960-63 (G.M. Master Cylinder, 

Part No. 3773 855 (1-1/4” 

Dia.), must be used) .... 

2500 397 

2501 118 

1964-65 . 

2500 397 

2505 036 

IHC TRUCKS 

1/2, 3/4 & 1 Ton Series R,S-100, 
220,230,240,140 (4x4) (4,000 up to 
9,000 lbs. GVW): 

1953-56 . 

379776 

377650 

1957-61 Series A& B- 100 thru 

130,120 (4x4), 140 (4x4). . 

379776 

378679 

1962-64 1/2,3/4 & 1 Ton - C-100, 
C-110,C-120,C-130. 

379776 

2502 670 


S-l 20,130,140 (4x4),150, (Over 

9,000 up to 16,500 lbs. GVW): 

1953-56 . 

1957-61 Series A & B - 120 thru 150 
1962-64 3/4, 1 & 1-1/2 Ton Models 
C-120,C-130,C-150. 

2500 397 
2500 397 

2500 397 

377650 

378679 

2502 670 

MERCURY (Except Comet) 



1956 . 

379900 

377818 

1960 . 

Incl. in Kit 

2500 200 

1961-63 Monterey. 

Incl. in Kit 

2501 689 

1964 All. 

Incl. in Kit 

2503 191 

1965 All. 

Incl. in Kit 

2503 793 

1966 w/Drum Brake & Smog 



Control. 

Incl. in Kit 

2504 946 

1967 w/Drum Brake. 

Incl. in Kit 

2506 131 

MUSTANG (Ford) 



1964-66 Exc. w/Disc Brake. 

Incl. in Kit 

2503 644 

NOTE: For Cars w/Smog Control, 
Adapter Kit, Part No.2504 
997, must be used w/CIK 



2503 644 . 

— 

2504 997 

OLDSMOBILE F-85 



1964-66 . 

Incl. in Kit 

2503 809 

1967 . 

Incl. in Kit 

2506 1 76 

PLYMOUTH (Except Valiant) 



1960-61 . 

Incl. in Kit 

2500 140 

1962-64 . 

Incl. in Kit 

2502 436 

1965 Belvedere, Satellite. 

Incl. in Kit 

2502 436 

1965-66 Fury. 

Incl. in Kit 

2503 807 

1966 Belvedere, Satellite. 

Incl. in Kit 

2504 815 

1967 Fury. 

Incl. in Kit 

2506 130 

1967 Belvedere, Satellite. 

Incl. in Kit 

2506 129 

PONTIAC (Except Tempest) 



1965-66 . 

Incl. in Kit 

2505 236 

RAMBLER 



1962 Classic & Ambassador . . . 

Incl. in Kit 

2501 684 

1964-66 Classic & Ambassador . . . 

Incl. in Kit 

2503 781 

TEMPEST (Pontiac) 



1964-66 . 

Incl. in Kit 

2503 809 

1967 . 

IncL in Kit 

2506 176 

VALIANT (Plymouth) 



1963-66 6 & 8 Cylinder. 

Incl. in Kit 

2503 722 


30 Installation Kits are of two types: a) Complete Installation Kit, containing Fittings and Power Brake Unit, which is designated 
by a Single Part Number; b) Complete Fittings Kit, containing Fittings only. Power Brake Unit must be ordered in addition, as 
shown in above Listing. 

34 Procure Master Cylinder 1116 or 1244 for 1 Ton. 


-3- 





















































UNIT IDENTIFICATION 




BRAKE 
RESTORATION 


ILLUSTRATIONS OF BASIC POWER BRAKE TYPES (BENDIX AND OTHER MAKE UNITS) 




















UNIT IDENTIFICATION (Continued) 


ILLUSTRATIONS OF BASIC POWER BRAKE TYPES (BENDIX AND OTHER MAKE UNITS) 

















APPLICATION LISTINGS 






Line 

No. 

Y 

Vehicle 
ear and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

BARRACUDA (Plymouth) 

1 

1965-66 

All 

2503 927 

BE 

2502 943 

Master-Vac 

18 

V-2 

2467 584 

1 

BUICK (Including Special) 

2 

1955 

All 

5454 975 

MO 

5454 975 

Piston 

16 

5454 975 

5454 975 

2 

3 

1956 


5455 060 

MO 

5455 060 

Piston 

16 

5455 060 

5455 060 

3 

4 

1957 

All (Early) 

378478 

BE 

377998 

Treadle-Vac 

15 

B 

1178 091 

4 

5 

1957 

(Late) 

378478 

BE 

378478 

T readle-Vac 

15 

B-l 

1181 736 

5 

6 

1957 

(Early) 

378478 

MO 

5455 850 

Pi ston 

16 

5455 850 

5455 850 

6 

7 

1957 

(Late) 

378478 

MO 

5455 865 

Piston 

16 

5455 865 

5455 865 

7 

8 


All (1st Series) 

5456 620 

MO 

5455 890 

Piston 

16 

5455 890 

5455 890 

8 

9 

H9 

(2nd Series) 

5456 620 

MO 

5456 620 

Pi ston 

16 

5456 620 

5456 620 

9 

10 

1959 

All (1st Prod.) 

5459 421 

MO 

5456 666 

Pi ston 

16 

5456 666 

5456 666 

10 

11 

1959 

(2nd Prod.) 

5459 421 

MO 

5459 118 

Piston 

16 

5459 118 

5459 118 

11 

Q 

1959 

(3rd Prod.) 

5459 421 

MO 

5459 131 

Pi ston 

16 

5459 131 

5459 131 

Q 

□ 

1959 

(4th Prod.) 

5459 421 

MO 

5459 421 

Piston 

16 

5459 421 

5459 421 

H 

[u 

1960-61 

All 

~ 

BE 

2500 484 7 

Master-Vac 

18 

P-1 

F.I.U. 


y 

1960-63 

All Exc. Special 

2504 391 

BE 

2504 391 

Master-Vac 

20 

B 

S.R.U. 

B1 

ra 

1960 


2504 391 

MO 

5459 444 

Diaphragm 

22 

5459 444 

5459 444 

11 

17 

1961 


2504 391 

MO 

5460 249 

Diaphragm 

22 

0249 

5460 249 

11 

18 

1962 


2504 391 

MO 

5461 020 

Diaphraam 

22 

1020 

5461 020 

11 

KE| 

1963 

Riviera 

2504 391 

MO 

5464 241 

Diaphragm 

22 

5464 241 

5464 241 

19 

■ 

1963 

All Exc.Special & 









E3 


Riviera 

2504 391 

MO 

5464 258 

Diaphragm 

22 

5464 258 

5464 258 

20 

21 

1964-Early 65 j 

2504 189 

BE 

2502 629 

Master-Vac 

20 

B 

1364 243 

21 


Late 1965-66 / *n 

2504 189 

BE 

2504 189 

Master-Vac 

20 

B-l 

1376 186 

22 


1964 

| nil 

Snf*c ini 

2504 189 

MO 

5464 890 

Diaphragm 

23 

7031 

5464 890 

23 

24 

1965-66 


2504 189 

MO 

5464 400 

Diaphragm 

24 


5464 400 

24 

25 

1967 

w/Drum Brake 

2505 387 

BE 

2505 387 

Master-Vac 

20 


1371 729 

25 

26 


Special 

47875 

K-H 

47875 

Bellows Round 

13 

B-62 

1353 059 

26 

27 

1963 


49625 

K-H 

49625 

Bellows Round 13 

B-63 

1359 751 

27 

28 



54955 

K-H 

54955 

Diaphragm 

25 

AB-64-B 

1368 338 

28 

29 

1964-65 


2504 186 

BE 

2503 814 

Master-Vac 

19 

BOP 

F.I.U. 

29 

wm 

1964-66 


2504 186 

BE 

2504 186 

Master-Vac 

20 

BOP 

S.R.U. 

30 

31 

1964-66 


2504 186 

MO 

5465 280 

Diaphragm 

24 

5281 

5465 280 

31 


7 Power Section & Brackets- 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
S.R.U. - Service Replacement Unit. 
BE • Bendix- 
MO - Moraine 

































IDENTIFYING POWER BRAKE UNITS 

Air-Pak, Hydrovac, Mini-Pok,'Multi-Pak, Multi-Vac Identification: These Units have an Identification Tog attached to 
them on which is stamped the Part No. 

MASTER-VAC IDENTIFICATION: On Atmospheric Suspended Units the Identification Code is stamped on the fiance of 
the vacuum housing. 

IMPORTANT: On Vacuum Suspended Units thru and including 1965 Units, the Identification Code is stamped on the Valve 
Rod. Starting with 1966 Units, an Identification Tag is attached to them on which is stamped the Part No. A code may still 
be used on the valve rod but it is to identify the component—NOT the assembly. 

Power-Vac Identification: The five (5) Bendix Power-Vac Units have no Identification Cod or Tag on them. To identify 
a Power-Vac Unitor any other Bendix Unit which cannot be Identified by Identification Code No.or Tag, refer to Identification 
Data Pages in the 9-800 Catalog (PageslOl-113). 

Treadle-Vac Identification: Identification Code is stamped on the end of the hydraulic cylinder. 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


1 


Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Service 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Parts 

Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 

Page No. 


1 2500 076 


2500 077 


2500 035 


379928 




2503 931 
2503 931 
2503 931 
2503 931 


2500 426 
2500 428 


2500 325 
2500 325 

2500 431 

2500 431 

2500 325 
2500 324 

2500 431 

2500 436 


2503 935 
2503 935 
2503 935 
2503 935 


2500 315 
2500 315 
85 
85 
2500 315 
2500 315 


2500 315 
2500 315 


2500 315 
2500 315 
2500 315 
2500 315 


2501 082 
2500 751 
2500 751 
2500 751 



2504 869 

— 

2500 629 2 

2504 869 

- 

2500 629 2 

2504 870 

-- 

2504 657 38 

2502 899 

2502 900 

2501 082 38 

2504 297 

2504 298 

2501 082 38 

2504 259 

.. 

2504 273 s8 







2502 325 

5 


■ 

2500 348 




2502 325 
2502 325 


2502 898 


2502 898 
2502 898 






2 

Bellows Only* 



5 

Uses Check Valve 

377928 & 3/8”X2” Hose 

plus 2 Hose Clamps (3/8'’)» 

9 

Di aphragm K it. 



38 

Diaphragm Only. 








































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part.No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg's4orf 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


CADILLAC 

1 

1956 All 

377500 

BE 

377500 

Treadle-Vac 

15 

CA 

1464 166 

1 

2 


377500 

MO 

5455 070 

Piston 

16 

5455 070 

5455 070 

2 


1957 All Exc. 









3 

“Brougham” 

377868 

BE 

377868 

Hydrovac 

3 

377868 

1466 331 

3 

4 

1957 "Brougham” 

377869 

BE 

377869 

Hydrovac 

3 

377869 

1466 332 

4 

5 

1958 All 

378471 

BE 

378471 

T readle-Vac 

15 

CA-1 

1469 551 

5 

6 


378471 

MO 

5455 875 

Pi ston 

16 

5455 875 

5455 875 

6 

7 

1959-Early 60 All 

2500 003 

BE 

378900 

Master-Vac 

18 

CA " 

147 1 953 

7 

8 

Late 1960 

2500 003 

BE 

2500 003 

Master-Vac 

18 

CA-1 

1475 777 

8 

9 

1959 

2500 003 

MO 

5456 636 

Diaphragm 

22 

5456 636 

5456 636 

9 

10 

1960 

2500 003 

MO 

5459 544 

Diaphragm 

22 

5459 544 

5459 544 

10 

11 

1961 All 

2500 538 

BE 

2500 538 

Master-Vac 

18 

CA-2 

1476 241 

11 

12 

1961 

2500 538 

MO 

5460 114 

Diaphragm 

22 

0114 

5460 114 

12 

13 

Early 1962 All 

2502 024 

BE 

2501 055 

Master-Vac 

20 

CA-3 

1477 667 

13 

14 

Late 1962-63 

2502 024 

BE 

2502 024 

Master-Vac 

20 

CA-5 

1479 667 

14 

15 

1962 

2502 024 

MO 

5461 120 

Diaphragm 

23 

1120 

5461 120 

15 

16 

1963 

2502 024 

MO 

5462 550 

Diaphragm 

23 

2549 

5462 550 

16 

17 

1964 All 

2503 980 

BE 

2502 679 

Master-Vac 

20 

CA-7 

1482 057 

17 

18 

Early 1965 All 

2503 263 

BE 

2503 263 

Master-Vac 

20 

CA-8 

1483 632 

18 

19 

Late 1965 

2503 980 

BE 

2503 980 

Master-Vac 

20 

CA-8 

1483 632 

19 

20 

1964-65 

2503 980 

MO 

5464 370 

Diaphragm 

24 

4371 

5464 370 

20 

21 

1966 All 

2504 607 

BE 

2504 607 

Master-Vac 

20 

2504 607 

1486 679 

21 

22 

1966 

2504 607 

MO 

5452 417 

Diaphragm 

24 

2418 

5452 417 

22 


1967 Standard w/ 









23 

Drum Brake 

2505 049 

BE 

2505 049 

Master-Vac 

20 

250 5 049 

1487 738 

23 


1967 Eldorado w/ 









24 

Disc Brake 

2505 528 

BE 

2505 528 

Master-Vac 

20 

2505 528 

1489 262 

24 


CAMAR0 (Chevrolet) 

25 

1967 All 

2505 530 

BE 

2505 530 

Master-Vac 

20 

2505 530 

S.R.U. 

25 


CHECKER MOTORS 


1959-60 Early 1959 All; 










Late 1959-60 









26 

All Exc. Taxi 

379082 

BE 

379082 

Treadle-Vac 

15 

CM 

92988 

26 

27 

Late 1959-62 Taxi 

379315 

BE 

379315 

Hydrovac 

IKI 


95205 

o 

28 

1963 All 

2502 865 

BE 

2502 358 

Master-Vac 




Q 

29 

1963-64 All Exc. Bus 

2502 865 

Bl 

2502 865 

Master-Vac 





30 

1964-66 All Taxi (6 Cyl.) 

2503 275 

BE 

2503 275 

Master-Vac 

20 

CM-1 

701092 

K3 

31 

1964-66 All Bus (8 Cyl.) 

2503 275 

BE 

2502 935 

Master-Vac 

20 

CM-1 

97614 

31 

32 

1964-66 All Taxi (6 Cyl.) 

2505 240 

BE 

2505 240 

Master-Vac 

20 


701626 

32 

33 

1964-66 All Bus (8 Cyl.) 

2505 240 

BE 

2505 252 

Master-Vac 

20 


701627 

33 



BE ■ Bendix. 

MO - Moraine. 

S.R.U. - Service Replacement Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Parts 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Page No. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


i 



377642 40 

377643 

- 

Integral 

269 

2 



2500 316 

- 

- 

Integral 

327 

3 



374515 

1 


i 

129 

4 

378082 

378081 


1 

~ 

■ 

129 






-- 

■ 

269 





■hi 

- 


327 

i wn 





2961 

■ 

195 

8 




- 

2961 


203 

n 




-- 

2946 


335 

m 

2500 746 


2500 75l 9 

- 

2946 


335 

nr 

2501 056 

2501 057 

2500 035 

-- 



203 

El 

2500 746 

~ 

2500 751 9 

- 

H291 

1 

335 

ma 

2501 195 

2501 468 

2501 08 2 38 

- 

2945 


229 

la 



2501 082 38 

-- 

2945 

■ 

229 

Bn 


-- 

2502 914 38 

- 

2949 


339 

fg 


- 

2502 914 38 

- 

2862 

1 

339 

17 

250 2 829 

250 2 8 30 


- 

2859 

2502 201 

229 

18 

2502 829 



- 

2859 

2502 201 

229 

19 




— 

2859 

2502 201 

229 

IE3 




- 

2845 


343 

21 

2504 959 

2502 830 

2501 08 2 38 


2859 

2502 898 

229 

22 

2505 619 


250 4 273 38 

— 

2845 

-- 

343 

23 

2505 583 

2505 584 

2505 109 38 

- 

2798 

2502 898 

- 

24 

2505 774 

2506 112 

2505 109 38 

- 

2798 

2502 898 

— 


m 

2506 271 

2506 272 

2505 109 38 

- 

2796 

2502 898 

-- 


26 


379799 


378155 



279 

27 

kb 

379413 

379322 

- 

- 

379928 

129 


250 3 055 


2501 08 2 38 

~ 

■ 

2502 325 

217 


250 3 055 


2501 08 2 38 


■EH 

2502 325 

217 


250 3 056 


■K 5 i: ffijE 

- 

2961 

2502 325 

217 


2503 0 56 



— 

2961 

2502 325 

217 

■ 

2505 464 



-- 

2799 

2502 325 

217 


2505 464 

- 

1 

- 

2799 

2502 325 

217 



1. Early 1957 Cadillac uses Check Valve 376072, Late 1957 Cadillac uses Check Valve 379928. 


9 . Diaphragm Kito 
38 . Diaphragm Only* 

40 . Piston Packing & Diaphragm Kit* 


(continued on next page) 




























































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

M(r. 

Mfr. 

Port. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg's4or 

Identifica¬ 
tion Code 
5 or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


2HEVELLE (Chevrolet) 

1 

1964-66 All w/Std. Lining 

2502 614 

BE 

2502 713 

Master-Vac 

20 

C-4 

3848 934 

1 

2 


2502 614 

BE 

2502 614 

Master-Vac 

20 

C-4 

3843 669 

2 

3 


2502 614 

MO 

5464 900 

Diaphragm 

24 

5341 4 

5464 900 

3 

4 

1967 

2505 689 

BE 

2505 689 

Master-Vac 

20 

2505 689 

S.R.U. 

4 


CHEVROLET PASS. CARS 










(Bel Air, Biscayne, 










Caprice & Impala) 









5 

1954 All 

376911 

BE 

376911 

T readle-Vac 

15 

C 

3710 956 

5 

6 

Early 1955 All 

377674 3 

11 


T readle-Vac 

mm 


3713 992 

6 

7 

Late 1955-56 All 

377674 s 

El 

377742 

Treadle-Vac 



3729 788 

7 

8 

1957 All w/Auto. Trans. 

377674 s 

El 

377674 

T readl e-Vac 




8 


1957 All w/Synchromesh 









9 

Trans. 


BE 

377870 

Hydrovac 



3733 967 

9 

10 

1958 All 

378487 

BE 

378487 

T readle-Vac 

mm 


3746 708 

10 

11 

Early 1958 

378487 

MO 

5455 966 

Piston 

EH 


5455 966 

11 

12 

Late 1958 

378487 

MO 

5456 650 

Piston 

■9 


5456 650 

12 

13 

1959-60 All 

2502 712 s 

BE 

378910 

Master-Vac 

18 

C 

3759 823 

13 

14 


2502 712® 

MO 

5456 680 

Diaphragm 

22 

5456 680 

5456 680 

14 


1961 All 

2502 712 8 

BE 

2500 622 

Master-Vac 

18 

C-l 


El 



2502 712 8 

MO 

5459 520 

Diaphragm 

22 

5459 520 


O 


1962-Early 63 All w/Std. 









17 

Lining 

2502 712 

BE 

2501 070 

Master-Vac 

20 

C-2 

3799 061 

17 

18 

Mid 1963 

2502 712 

BE 

2501 739 

Master-Vac 

20 

C-3 

3831 797 

18 

19 

Late 1963 

2502 712 

BE 

2502 562 

Master-Vac 

20 

C-3 

3839 852 

19 

20 

1962-64 

2502 712 

BE 

2502 842 

Master-Vac 

20 

C-5 

3849 950 

El 

21 

1962-64 

250 2 712 

BE 

2503 147 

Master-Vac 

20 

C-7 

F.I.U. 

21 

22 

1964 

2502 712 

BE 

2502 712 

Master-Vac 

20 

C-5 

3845 277 

22 

23 

1962 

2502 712 

MO 

5460 880 

Diaphragm 

23 

0880 

5460 880 

23 

24 

Early 1963 

2502 712 

MO 

5462 590 

Diaphragm 

23 

2580 4 

5462 590 

24 

25 

Late 1963 

250 2 712 

MO 

5464 700 

Diaphragm 

23 


5464 700 

25 

26 

1964 

2502 712 

MO 

5464 280 

Diaphragm 

24 


5464 280 

26 


1965-66 All w/Std. 









27 

Lining 

2503 059 

BE 

2503 0 59 

Master-Vac 

20 

C-6 



28 


2503 059 

MO 

5465 510 

Diaphragm 

24 

5511 4 






1 



20 

2505 715 

3980 755 

29 



3 . X-Change Unit not available from Factory. Listed for Identification Only* 

4 . Check bottom of Master Cylinder for size of bore. 1** or 7/8" signifies diameter, 

7. Power Section & Brackets. 

8. Vacuum Suspended Master-Vacs will replace Atmospheric Suspended Master-Vacs. However, the reverse is not true. 
F.I.U. - Field Installation Unit. 

5. R.U. - Service Replacement Unit. 

BE - Bendix. 

MO - Moraine. 



































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

1 


Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

■ arts 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 

■ age no. 


i 

2502 899 

2502 900 

2501 08 2 38 


2852 

2502 898 

217 

2 

2502 899 

250 2 900 

2501 08 2 38 

— 

2852 

2502 898 

217 

3 

2504 252 

-- 

2504 273 38 

-- 

2852 

.. 

343 

4 

2506 273 

2506 272 

2505 109 3 « 

-- 

2796 

2502 898 

- 



5 

378319 

378320 

376942 



17 

261 

6" 

378324 

378320 

377228 

377200 

__ 

17 


7 

378324 

378320 

377228 

377200 

-- 

17 

mw! 

8 

378282 

378283 

378153 

378155 

- 

17 

279 

9 

378160 

378159 

376804 

377040 

- 

17 

129 

10 

378535 

378536 

378153 

378155 

-- 

2500 581 


11 

2500 329 

2500 434 

2500 315 

.. 

2991 

2500 581 

M3 

12 

2500 329 

2500 434 

2500 315 

- 

2991 

2500 581 

327 

13 

379011 

379012 

379013 

— 

2961 

19 

195 

14 

2500 331 

2500 438 

2500 319 9 

- 

2946 

19 

335 

IQ 




- 


19 

203 

m 




- 


19 

335 

17 

2501 449 




2961 


217 

18 




- 

2961 

2501 146 

217 

19 




— 

2961 

2501 146 

217 

Ej 





2852 

2502 898 

217 

21 



2501 08 2 38 


2852 

2501 146 

217 

22 

2502 973 




2852 

2502 898 

217 

23 

■ 

- 


— 

2949 


339 

24 

1 

-- 



2949 

2502 913 

339 

25 


-» 


.. 

2949 

2502 913 

339 

26 


- 


- 

2852 


343 

m 

2503 309 

2503 310 



2852 


1 1 

m 

2504 254 

-- 

2504 273 38 


2852 


Bl 

29 

2506 027 

2506 0 28 

2505 109 38 


2797 

2504 945 




9 . Diaphragm Kit.. 

17 . Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-$-126. 

19 . 1959-61 Chev. w/Auto. Tr. uses Check Valve 2500 581 & 3/8"X2" Hose & Hose Clamps (3/8**) plus 
Hose Nipple BK-16116. 1959-61 Chev. w/Std. Tr. uses Check Valve 379928 & 3/8"X2" Hose & Hose 
Clamps (3/8") plus Hose Nipple BK-16116. 

38 . Diaphragm Only, (continued on next page) 
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Vehicle 

Year and Model 


CHEVROLET TRUCK 


APPLICATION LISTINGS (Continued) 


v „ ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

X -f. ha " 9e -^^- Piet. Ildenti 

Part"No ur p Mf u T ?i P * 0f Ref.on tion I 

rart No. u(. Pni+ N« Unit _ _ 


Mfr. 


Piet. 

Identifica¬ 

Type of 

Ref.on 

tion Code 

Part. No. 

Unit 

Pg's4or5 

or Tag No. 


Hydro vac 







Hydrovac 
Hydrovac 
BE I 379900 I Hydrovac 


397 BE 377800 Hydrovac 
397 BE 2500 397 Hydrovac 


374980 BE 374980 Hydrovac 


1955-64 


1956-66 


1956-61 

14 

15 

16 1960-61 


17 | 1 960-61 
960 


960-62 


4,5,6, Exc. H.D. 
Booster 


8403,8503,8703, 
10403,10412,10503, 
10703, w/Tandem 
Axle 

4,5,6,7,8,9,10, 

T andem 


20.30, Double Duty 

10.20.30, Exc. 
Double Duty,(4x4) 




BE 374750 Hydrovac 


2500 700 BE 377456 


2500 700 BE I 2500 700 


Hydrovac 



24 1960-62 60,70, Exc. Tandem 

25 



Hydrovac 

Hydrovac 


1960-62 Tandem Axle 


C-4007 


2500 137 Multi-Pak 
2500 086 Multi-Pak 


2500 138 Multi-Pak 
2500 087 Multi-Pak 


Hy-Power 




Vehicle 

Mfr. 



2208 

488 

3727 

820 

3717 

007 

2279 

787 

2419 

901 


0 

4 


377372 


375756 


3 376700 

3 377543 

4 379900 


4 377800 F.I.U. 
4 2500 397 F.I.U. 




378802 





3730 698 
3727 820 
2500 70013753 716 


379315 3763 467 


92 3766 442 

631 3782 162 




2500 137 3773 997 
2500 086 3773 894 


3 998 
3 896 


3771 225 



F.I.U. • Field Installation Unit. 
BE - Bendix. 

Ml - Midland. 














































































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

mu 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

mm 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 



Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

377766 

377765 

374515 

374310 

n 

379281 

H 

2 

379507 

379506 

379322 

-- 

— 

378833 

mm 


378160 

378159 

376804 

377040 

- 

376533 

129 


376036 


375896 


.. 


117 


376037 

-- 

375896 

-- 

- 

— 

117 

6 

378160 

378159 

374515 

377040 


376533 

129 

7 


378159 

374515 

377040 

-- 

376533 

129 

8 

379608 

379607 

379322 


- 

376533 

129 

9 

377768 

377767 

374515 

377040 


376533 

■ 

10 

2502 105 

2502 106 

379322 

- 

— 

376533 

KS 

11 

377787 

377786 

374510 

374310 


379281 

139 

12 

379319 

379318 

379322 

- 

__ 

379928 

129 

H 

377785 

377784 

374510 

375117 


379281 

139 

n 

375897 


375896 




117 

IS 

375897 

- 

375896 


.. 

- 

117 

KB 

375897 

- 

375896 

- 

- 

- 

117 



379413 

379322 

- 

- 

379928 

129 

18 

379414 

379413 

379322 


__ 

379928 

129 

19 


379607 

379322 

« 

— 

379928 

129 

20 

2500 007 

2500 006 

379625 s8 


.. 

379281 

167 

21 

2500 007 

2500 006 

379625 s8 

- 

- 

379281 

167 

22 

2500 759 

2500 758 

379625 s8 

” 

- 

379281 

167 


2500 759 

2500 758 

379625 s8 


- 

379281 

167 


2502 598 



- 

-- 

.. 

■B1 


2502 598 



-- 

~ 

- 

H9 


2502 599 



-- 


__ 

mm 


2502 599 



- 

- 

— 

mm 


2504 824 


2500 8 35 38 

- 

- 

-- 

305 1 



38. Diaphragm Only. 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 



X-Change 
Unit 
Part Ho. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identified- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 
Pg’$4or! 

tion Code 
) or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 


CHEVROLET TRUCK (Continued 


1 

1963-65 

60 

250 2 061 

BE 

2502 107 

Multi-Pak 

i 

2502 107 

3823 945 

1 

2 



2502 061 

BE 

2502 061 

Multi-Pak 

i 

2502 061 

3823 790 

2 

3 

1963-65 

80 

2502 062 

BE 

2502 108 

Multi-Pak 

i 

2502 108 

3823 9 46 

3 

4 



2502 062 

BE 

250 2 062 

Multi-Pak 

i 

2502 062 

3823 791 

4 


1962-64 

50,60, Exc. H.D. 









5 


Booster 

2504 102 

BE 

2502 075 

Multi-Vac 

8 

2502 075 

3823 676 

5 

6 



2504 102 

BE 

2501 847 

Multi-Vac 

8 

2501 847 

3823 529 

6 

7 

1962-65 


2504 102 

BE 

2504 111 

Multi-Vac 

8 

2504 111 

3874 187 

7 

8 



2504 102 

BE 

2504 102 

Multi-Vac 

8 

2504 102 

3874 183 

8 


1962-65 

60 H.D. Booster, 









9 


Exc. 261” W.B. 

2504 113 

BE 

250 2 076 

Multi-Vac 

8 

2502 076 

3823 677 

9 

10 



2504 113 

BE 

2501 850 

Multi-Vac 

8 

2501 850 

3823 530 

10 

11 

1964-65 


2504 113 

BE 

2504 114 

Multi-Vac 

8 

2504 114 

3874 188 

11 

12 



2504 113 

BE 

2504 113 

Multi-Vac 

8 

2504 113 

3874 184 

12 

13 

1962-65 

60 Tandem Exc. 
Diesel, 80 Exc. 
Tandem 

2504 106 

BE 

2502 077 

Multi-Vac 

9 

2502 077 

3823 678 

13 

14 



2504 106 

BE 

2501 851 

Multi-Vac 

9 

250 1 851 

3823 531 

14 

15 

1964-65 


2504 106 

BE 

2504 112 

Multi-Vac 

9 

2504 112 

3874 189 

15 

T5 



2504 106 

BE 

2504 106 

Multi-Vac 

9 

2504 106 

3874 185 

16 

17 

1962-65 

60 Tandem Diesel, 

80 Tandem 

2504 109 

BE 

2502 078 

Multi-Vac 

9 

2502 078 

3823 679 

17 

18 



2504 109 

BE 

250 1 852 

Multi-Vac 

9 

250 1 852 

3823 532 

18 

19 

1964-65 


2504 109 

BE 

2504 115 

Multi-Vac 

9 

2504 115 

3874 190 

19 

20 



2504 109 

BE 

2504 109 

Multi-Vac 

9 

2504 109 

3874 186 

20 

21 

1963 

10,20,30, Exc. 

Double Duty 

250 2 563 

BE 

2502 563 

Master-Vac 

20 

CT>2 

3838 184 

21 

22 

Early 1964 10,20,30, Exc. 










Double Duty 

2502 711 

BE 

2502 711 

Master-Vac 

20 

CT 12 

3843 823 

22 

23 

Late 1964-66 10,20,30, Exc. 










Double Duty 

2502 711 

BE 

2502 711 

Master-Vac 

20 

CT-1 

3843 823 

23 

24 

1963-64 

10,20,30, Exc. 

Double Duty 

2502 712 

BE 

2502 562 

Master-Vac 

20 

C-3 

3839 852 

24 


1965-67 

1965-66 60H H.D. & 
School Bus,Exc. 
Tandem 4 Cyl. 

Diesel; 1967 60H 

H.D. Tilt Cab, 

Diesel,T andem 









25 


Axle Only 

2503 139 

BE 

2504 304 

Hydrovac 

8 

2504 304 

3880 385 

25 

26 



2503 139 

BE 

2503 139 

Hydro vac 

8 

2503 139 

3880 384 

26 


1965-67 

1965-66 50,60, Exc. 

4 Cyl.Diesel,H.D. 
Booster; 1967 50,60, 
Tilt Cab, Diesel, 









27 


Tandem Axle Only 

2503 151 

BE 

2504 303 

Hydrovac 

8 

2504 303 

3882 289 

27 

28 


2503 151 

BE 

2503 151 

Hydrovac 

8 

2503 151 

3882 288 

28 



12. “CT 1 * with small Master Cyl. Cap is 2502 563; *'CT M with large Master Cyl. Cap is Early 1964 2502 711. 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 




Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Service 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

r an s 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

2502 598 

.. 

375896 


-- 

- 

117 

2 

2502 598 

-- 

375896 

-- 

-- 

- 

117 

3 

250 2 599 

— 

375896 

__ 

-- 

-- 

117 

4 

2502 599 

- 

375896 

-- 

- 

- 

117 

5 

2502 259 

1 

2501 401 38 



378833 

177 

6 



2501 401 38 

-- 

.. 

378833 

177 

7 



2501 401 38 

-- 

-- 

378833 

177 

8 



2501 401 38 

- 

.. 

378833 

177 

n 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 

__ 


378833 

177 


2501 512 

2501 513 


- 

-- 

378833 

177 



2501 513 


- 

- 

378833 

177 



2501 513 

2501 254 38 

— 

- 

378833 

177 

13 

2502 273 





378833 

■ 

14 




— 

.. 

378833 

HS 

15 

2502 273 



-- 

__ 

378833 

187 

16 

2502 273 


2501 930(2)38 

- 

— 

378833 

187 

17 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 



378833 

187 

18 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 

-- 


378833 

187 

19 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 

- 

— 

378833 

187 

20 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 

- 

-- 

378833 ’ 

• 187 

21 

2502 672 

2501 450 

2501 082 38 


2961 

2504 945 

217 

22 

2502 892 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

2504 945 

217 

23 

2503 156 

2502 893 

2501 082 38 

- 

2852 

2502 898 

217 

24 

250 2 464 

2501 450 

2501 082 38 

-- 

2961 

2504 945 

217 

25 

2504 603 

2504 604 

250 1 254 38 



2502 139 

171 

26 

2504 603 

2504 604 

2501 254 38 

- 

-- 

2502 139 

171 

27 

2504 605 

2504 606 

2501 401 38 



2502 139 

171 

28 

2504 605 

2504 606 

2501 401 38 

- 

- 

2502 139 

171 



38. Diaphragm Only* 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 



Y PL/,- 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 


Vehicle 

A-Change 

Unit 
Part No. 


Mfr. 

Part. No. 

T ype of 

Unit 

Piet. 

Identified- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg , s4or! 

tion Code 
> or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 

CHEVROLET TRUCK (Continued! 


1 

1965-66 

60 Tandem Diesel, 

M80 Tandem 

2503 098 

BE 

2504 306 

Hydrovac 

9 

2504 306 

3880 389 

1 

2 



2503 098 

BE 

2503 098 

Hydrovac 

9 

2503 098 

3880 388 

2 


1965-67 

60 Tandem Exc. 
Diesel, 80 Series 

Exc. Tandem 







■ 


3 


Diesel 

2503 123 

BE 

250 4 305 

Hydrovac 

9 

2504 305 

3880 387 

3 

4 



2503 123 

BE 

2503 123 

Hydrovac 

9 

2503 123 

3880 386 

4 

5 

1966 

Various Models 

2504 183 

BE 

2504 398 

Air-Pak 

1 

2504 398 

3882 291 

5 

6 



2504 183 

BE 

2504 183 

Air-Pak 

1 

2504 183 

3882 290 

6 


1966 

60H Series 23,000 









7 

1966 

GVW 

80 Series 25,000 

C-4056 

Ml 

C-4056 

Hy-Power 

10 

C-4056 

"" 

7 

8 


GVW 

C-4057 

Ml 

C-4057 

Hy-Power 

11 

C-4057 

” 

8 

9 

1966 

M80 36,000 GVW 

C-4058 

Ml 

C-4058 

Hy-Power 

11 

C-4058 

— 

9 


1966 

50,60,Series 








10 


19,500 GVW 

C-4055 

Ml 

C-4055 

Hy-Power 

10 

C-4055 

- 

10 

11 

1967 

C10,K10,l/2 Ton 

2505 085 

BE 

2505 085 

Master-Vac 

20 


3899 913 

11 


1967 

C20,K20,C30,3/4, 









12 


1 Ton 

2505 087 

BE 

2505 087 

Master-Vac 

21 

2505 087 

3899 914 

12 


CHEVY II (Chevrolet) 

I 

1962-63 

All w/Std. Lining 


BE 

2501 072 

Master-Vac 

20 

H 

3791 268 

13 

H 

1962 


MO 

5461 050 

Diaphragm 

23 

1050 

5461 050 

14 

m 

1963 



MO 

5462 544 

Diaphragm 

23 

2542 4 

5462 544 

15 

m 

Early 1964 All w/Std. 









IB 


L ining 

2503 702 

BE 

2502 824 

Master-Vac 



3849 010 

16 


Late 1964 

2503 702 

BE 

2503 076 

Master-Vac 

20 


3849 010 

17 

KB 

1965-66 


2503 702 

BE 

2503 702 

Master-Vac 

20 


3869 465 

18 

KB 

1964 


2503 702 

MO 

5464 810 

Diaphragm 

24 


5464 810 

19 

KB 

1965-66 


2503 702 

MO 

5467 250 

Diaphragm 

24 


5467 250 

20 


CHRYSLER (Except Imperial) 

21 

1960-61 

All 

2500 414 

BE 

2500 139 

Master-Vac 

18 

MP 

F.I.U. 

21 

22 

Early 1955 All 

105-1300 

K-H 

105-1300 

Vac-Draulic 

17 

105-1300 

1555 313 

22 

23 

Late 1955 

105-1300 

K-H 

105-1300 

AVac-Draulic 

17 

105-1300 

A1639 515 

23 


4 . Check bottom of Master Cylinder for size of bore*. 1 M or 7/signifies diameter. 
F.I.U. - Field Installation Unit. 


BE - Bendix. 

Ml - Midland. 

MO - Moraine. 

K-H - Kelsey-Hayes. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 




Piston Packing 

Poppet 

Master 


Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

1 

Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 



Service 
Parts 
Page No. 


2504 668 
2504 668 


2504 671 
2504 671 


2501 930(2) 38 
2501 930(2)38 


2502 139 
2502 139 


183 

183 


2504 846 
250 4 846 


2504 847 
250 4 847 


2501 930(2)38 
2501 930(2)38 


2502 139 
2502 139 


183 

183 


2504 863 

2504 863 


375896 

375896 


None 

None 


117 

117 


8 

9 

10 


2505 311 

2505 312 
2505 312 

2505 313 


2505 361 38 

2505 362(2)38 
2505 363(2)38 

2505 360 38 
2505 109 38 

250 3 489, 
Front 38 
2503 491 
Rear 38 


2502 898 
2502 898 


305 

311 

311 

305 


11 

12 


250 5 9 35 
250 5 712 


2505 959 


2796 

2796 


___ 

13 

2501 451 

2501 450 

2501 082 38 

-- 

2961 

2504 945 

217 

1 14 

250 2 906 

- 

2502 914 38 

- 

2949 

— 

339 

15 

2504 260 

- 

2504 273 38 

- 

2949 

- 

339 

16 

2502 974 

2502 893 

2501 08 2 38 


2852 

2502 898 

217 

17 

2503 150 

2502 893 

2501 08 2 38 


2852 

2502 898 

217 

18 

2503 932 

2503 933 

2501 08 2 38 


2852 

2502 898 

217 

19 

2504 254 

.. 

2504 27 3 38 

__ 

2852 

.. 

343 

20 

2504 254 


2504 273 38 

- 

2852 


343 


21 

22 

23 


2503 260 


2503 261 


2500 035 


2849 


379281 


203 


2500 317 
2500 311 


2500 442 
2500 441 


295 

295 


s. Uses Check Valve 377928 & 3/8”X2” Hose plus 2 Hose Clamps (3/8”). 
38. Diaphragm Only u 


(continued on next page) 
















APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No, 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part, No, 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


CHRYSLER (Except Imperial) (Continued) 


Early 1956 All w/Auto, 









1 

Trans. 

377958 

BE 

377558 

Power-Vac 

12 

1671 546 

1671 546 

1 

2 

Late 1956 

377958 

BE 

377860 

Power-Vac 

12 

1731 217 

1731 217 

2 

3 

1957-60 

377958 

BE 

377958 

Power-Vac 

12 

1735 620 

1735 620 

3 

4 

Early 1956 

377958 

K-H 

41000 

Bellows-Oval 

14 

C-56 

1731 216 

4 

5 

Late 1956 

377958 

K-H 

40300 

Bellows-Oval 

14 

1637 814 

1637 814 

5 

6 

1957-60 

377958 

K-H 

41582 

Bellows-Oval 

14 

C-57 

1675 213 

6 

7 

1959-61 All 

C-490-B 

Ml 

C-490-B 

Hy-Power 

10 

C-490-B 

F.I.U. 

7 


1962 Newport w/Power 









8 

Steering 

2505 461 

BE 

2500 946 

Master-Vac 

21 

CH-1 

2201 915 

8 

9 

Early 1963 Newport, 300 

2504 367 

BE 

2502 286 

Master-Vac 

20 

PL( Early) 

2401 971 

9 








CH-2A(Late) 


10 

Late 1963-64 Newport, 300 

2504 367 

BE 

2502 704' 

5 Master-Vac 

20 

CH-2B 

2401 971 

10 

11 

1962-63 All 

2504 367 

Ml 

C-4124 

Push-Thru 

26 

C-4124 

2460 653 

11 

12 

1962-63 

2504 367 

Ml 

C-4125 

Push-Thru 

26 

C-4125 

2201 098 

12 

13 

Early 1964 

C-4125-A 

Ml 

C-4125-A 

Push-Thru 

26 

C-4125-A 

— 

13 

14 

Late 1964 

C-4124-A 

Ml 

C-4124-A 

Push-Thru 

26 

C-4124-A 

- 

14 

15 

1964 

52755 

K-H 

52755 

Diaphragm 

25 

C-64-C 

2467 617 

15 

16 

1965 All 

2504 185 

BE 

2503 808^1 Master-Vac 

19 

PL-1 

S.R.U. 

16 

17 

1965-66 All w/Drum Brake 

2504 639 

BE 

2504 178 

Master-Vac 

20 

2504 639 

2781 830 

17 

18 

1965-66 All w/Disc Brake 

-" 

BE 

2503 704' 

sMaster-Vac 

21 

CH-3 

2530 048 

18 

19 

Early 1965 All 

2504 639 

Ml 

C-4124-B 

Push-Thru 

26 

C-4124-B 

2525 467 

19 

20 

Late 1965-66 

2504 639 

Ml 

C-4212-A 

Push-Thru 

26 

C-4212-A 

2534 372 

20 

21 


2504 639 

Ml 

C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219- 

2585 503 

21 





DA 



DA 



22 

1965 

55175 

K-H 

55175 

Diaphragm 

25 

C-64-A 

2467 621 

22 

23 

1967 All w/Drum Brake 

2505 991 

BE 

2505 268 

Master-Vac 

20 

2505 268 

-- 

23 

24 

1967 All w/Disc Brake 

2505 835 

BE 

2505 835 

Master-Vac 

21 

2505 835 

2881 857 

24 

25 


2505 835 

BE 

2505 806 

Master-Vac 

21 

2505 806 

- 

25 


CLARK EQUIPMENT 

26 

1951-60 Various Models 

375698 

BE 

375698 

Hydro vac 

4 

375698 

691948 

26 

27 

1955-66 

377042 

BE 

375932 

Hydrovac 

4 

375932 

-- 

27 

28 

1955-66 

377042 

BE 

377042 

Hydrovac 

4 

377042 

550308 

28 

29 

1956-66 

377623 

BE 

377623 

Hydrovac 

6 

377623 

357601 

29 

30 

1958-64 

376658 

BE 

376658 

Hydrovac 

6 

376658 

— 

30 

31 

1959-65 

379474 

BE 

379474 

Hydrovac 

4 

379474 

756251 

31 

32 

1961-66 

377215 

BE 

377215 

Hydrovac 

4 

377215 

-- 

32 

33 

1962-66 

374300 

BE 

374300 

Hydrovac 

6 

374300 

711253 

33 


6. Power Section Only. BE - Bendix. 

24. Power Section, Brackets & Linkage. K-H - Kelsey-Hayes. 
F.I.U. - Field Installation Unit. Ml - Midland. 

S.R.U. - Service Replacement Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


Service 
Parts 
Page No. 



2502 723 1 

— 


374310 

— 

379281 

— 

— 

374510 

375117 

-- 

378833 

— 

- 

374510 

375117 

-- 

378833 

377795 

2500 000 

374562 

375116 

.. 

379281 

377795 

2500 000 

374562 

375116 


379281 

379507 

379506 

379322 

-- 

_ _ 

378833 

378243 

— 

374510 

374310 

_ _ 

378833 

377793 

377792 

374562 

375116 

- 

379281 


2 . Bellows Only* 

20. Uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 

21 . 1957-59 uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889* 1960-61 uses Check Valve 379928. 
38. Diaphragm Only* 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg’s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


DOMET (Mercury) 


Early 1964 All w/Auto. 









1 

Trans. 

2502 793 

BE 

2502 793 

Master-Vac 

19 

CO 

C4GA- 

1 









200 5-A 


2 

Late 1964 

2503 618 

BE 

2503 618 

Master-Vac 

19 

CO-1 

C4GA- 

2 









2005-A 


3 

1965 

2503 547 

BE 

2503 547 

Master-Vac 

19 

CO-2 

C5DA- 

3 









2005-B 



1966 Exc. 390 Engine, 









4 

w/Drum Brake 

C-4202- 

Ml 

C-4202- 

Push-Thru 

26 

C-4202- 

- 

4 



db,g,h. 


db,g,h, 



db,g,h. 





J,k,l 


J,K,L 



J,K,L 




1966 390 Engine, w/ 









5 

Drum Brake 

C-4251-G, 

Ml 

C-4251-G, 

Push-Thru 

26 

C-4251-G, 

— 

5 



H,J,K,L 


H,J,K,L 



H,J,K,L 




DART (Dodge) 

6 

1960-61 All 

2500 414 

BE 

2500 139 

Master-Vac 

18 

MP 

F.I.U. 


7 

1962 All 

2504 366 

BE 

2501 027 

Master-Vac 

21 

PL 

207 1 072 

■ 

8 


2504 366 

BE 

2504 366 

Master-Vac 

20 

PL 

S.R.U. 

1 

9 


2504 366 

Ml 

C-4102-H 

Push-Thru 

26 

C-4102-H 

2071 072 

m 

10 

1963-Early 64 All 

2503 927 

BE 

2502 442 

Master-Vac 

18 

V-l 

2401 865 

10 

11 


2503 9 27 

BE 

2502 497 

Master-Vac 

18 

V-l 

F.I.U. 

11 

12 

Late 1964-65 All 

2503 927 

BE 

250 3 089 

Master-Vac 

18 

V-2 

2467 584 

12 

13 

1963-66 All 

2503 9 27 

BE 

2502 943 

Master-Vac 

18 

V-2 

2467 584 

13 

* 

JL. 


DESOTO 

14 

1960-61 All 

2500 414 

BE 

2500 139 

Master-Vac 

18 

MP 

F.I.U. 

14 

15 

Early 1955 All 

105-1300 

K-H 

105-1300 

Vac-Draulic 

17 

105-1300 

1555 313 

15 

16 

Late 1955 

105-13004 

K-H 

105-1300 AVac-Draulic 

17 

105-1300A1639 515 

16 

17 

Early 1956 All w/Auto. Tr. 

377958 

BE 

377558 

Power-Vac 

12 

1671 546 

1671 546 

17 

18 

Late 1956 

377958 

BE 

377860 

Power-Vac 

12 

1731 217 

1731 217 

18 


1957-60 All w/Auto. Tr. 









19 

Exc. Ram Jet Eng. 

377958 

BE 

377958 

Power-Vac 

12 

1735 620 

1735 620 

19 

20 

Early 1956 All w/Auto. Tr. 

377958 

K-H 

41000 

Bellows-Oval 

14 

C-56 

1731 216 

20 

21 


377958 

K-H 

40300 

Bel lows-Oval 

14 

1637 814 

1637 814 

21 



F.I.U. - Field Installation Units. 
S.R.U. - Service Replacement Unit. 
BE - Bendix. 

Ml - Midland. 

K-H - Kelsey-Hayes. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line " 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

PageNo. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


i 

2503 021 

2503 022 

2500 877 38 

- 

2854 

2501 146 

211 


2503 735 

2503 022 

2500 877 38 

- 

2854 

2501 146 

211 


2503 700 

2503 701 

2500 877 38 

- 

2854 

2501 146 

211 

I 

2505 303 

~ 

2504 702 38 

- 

2849 

- 

315 

5 

2505 304 


250 5 359 38 


2849 

- 

315 



6 

2503 260 

2503 261 

2500 0 35 

- 

2849 

379281 

203 

1 

2501 460 

2501 461 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 
Rear 38 


2941 

2502 325 

241 

\m 

2504 376 

2504 377 

2501 082 38 

-- 

2941 

2502 325 


H 

2503 975 

- 

2502 995 38 


2941 

— 


10 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 


379928 

203 

11 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

— 


379928 

203 

12 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 


379928 

203 

13 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 


379928 

203 



14 

2503 260 

2503 261 

2500 035 

- 

2849 


203 

15 

2500 317 

2500 442 

.. 

-- 

__ 

5 

295 

16 

2500 311 

2500 441 

- 

- 

- 

5 

295 

17 

377651 

-- 

377696 

- 

- 

20 

251 

18 

377651 

-- 

377696 

-- 

-- 

20 

251 

19 

378877 


378051 



21 


20 

2500 318 

2500 439 

2504 669 2 

— 

— 

20 

299 

21 

2500 318 

2500 439 

2504 669 2 

- 

~ 

20 

299 



2. Bellows Only. 

s. Uses Check Valve 377928 & 3/8"X2” Hose plus 2 Hose Clamps (3/8”). 

20. Uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 

21. 1957-59 uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 1960-61 uses Check Valve 379928. 

38 . Diaphragm Only. (continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 


Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg'$4or5 

tion Code 
or Tag No 

Mfr. 

Part No. 

No. 

1 

DESOTO (Continued) 

■1 

1957-59 

All Auto. Trs. w/ 










H 

1957-60 

Ram Jet Engine 

All Auto, Tr. Exc, 

42241 

K-H 

42241 

Bellows-Oval 

14 


C-57A 

1828 377 


B 

1960-61 

Ram Jet Engine 

All Auto. Tr. w/ 

377958 

K-H 

41582 

Bellows-Oval 

14 


C-57 

1675 213 


B 


Ram Jet Engine 

379827 

BE 

379827 

Power-Vac 

12 






DIAMOND T TRUCK 

1 

1949-56 

522,-C,532H, 
622 < -C,630,-H, 
660,662C,720, 
730C, All w/ 










m 


Eaton Axle 


BE 

375278 

Hydrovac 

5 


375278 

N-34269 

4 


1947-59 

1947-56 323C, 
422C,522C,614 
(6 Wheel), 622- 
28M,-H,-SLD,-C- 
SLD,-C-28M,660, 
703,720-C,-SLD, 
-C-SLD,730-D,-C,- 
SLD; 1955-59 730LD, 



1 







5 


720C-SPL 

374229 

BE 


Hydrovac 

6 


377452 

-- 

5 

6 



374229 

BE 


Hydrovac 

6 


374229 

N-29269 

6 


1949-59 

323C,420,422,520, 










7 


522,532 

375279 

BE 

375279 


5 


375279 

N-33269 

7 


1950-56 

522-28M,620 










8 


(6 Wheel) 

374300 

BE 

374300 

Hydrovac 

6 


374300 

-- 

8 


1951-56 

522C,622,-SLD,- 
C-SLD,-H-28M,-C- 
28M,720-SLD,-C- 
SLD,-C-SPL,660 w/ 












Timken Axle, 660 










9 


w/Eaton Axle 

2500 695 

BE 

375757 

Air-Pak 

1 


375757 

N-41269 

9 

10 

1960-61 

Various Models 

2500 695 

BE 

2500 695 

Air-Pak 

1 


2500 695 

- 

10 

11 

1951-58 

Various Models 

375844 

BE 

375844 

Air-Pak 

1 

375844 

- 

11 

1 

1952-56 

420,422,-C, 
522,-C,-H,532H, 
620,620 (6 Wheel), 
622,-C All w/ 












Eaton Axle 

2500 685 

BE 

375817 

Air-Pak 

1 


375817 

.. 

12 

19 



2500 685 

BE 

375440 

Air-Pak 

1 


375440 

N-39 269 

13 

la 

1960-61 

Various Models 

2500 685 

BE 

2500 685 

Air-Pak 

1 


2500 685 

- 

14 



K-H - Kelsey-Hayes. 
BE - Bendix. 


















































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



1 2500 318 

2500 318 
378877 



2500 439 

2500 630 2 

- 

- 

20 

2500 439 

2500 630 2 

- 

- 

21 

- 

378051 

- 

- 

379281 




2. Bellows Only. 

20 . Uses Check Volve 376553 & Nipple BK-16889. 

21 . 1957-59 uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 1960-61 uses Check Volve 379928. (continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg*s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


DIAMOND T TRUCK (Continued) 


1956-59 430C ,431,530c, 









1 

531,532 

374980 

BE 

374980 

Hydrovac 

4 

374980 

N-302269 

1 


1956-59 630,-H-662, 










680C,730C, 










530,-C,531, 










532,630,All w/ 









2 

Eaton Axle 

374750 

BE 

374750 

Hydrovac 

4 

374750 

N-27269 

2 



DIVCO TRUCK 

3 

1955-58 Milk Trucks 

377475 

BE 

377475 

Hydrovac 

4 

377475 

60476 

3 

4 

1958-66 Various Models 

379482 

BE 

379482 

Hydrovac 

4 

379482 

- 

4 


DODGE PASS. CARS (Except Dart & Lancer) 

5 

Early 1955 All 

105-1300 

K-H 

105-1300 

Vac-Draulic 

17 

105-13001 1555 313 

5 

6 

Late 1955-Early 56 

105-1300A K-H 

105-1300AVac-Draulic 

17 

105-1300A1639 515 

6 


1956-61 All w/Auto. Tr. Exc. 









7 

Ram Jet Eng. 

377958 

BE 

377958 

Power-Vac 

12 

1735 620 

1735 620 

7 

8 

Early 1956 

377958 

K-H 

41000 

Bellows-Oval 

14 

C-56 

1731 216 

8 

9 

Late 1956 

377958 

K-H 

40300 

Bellows-Oval 

14 

1637 814 

1637 814 

9 


1957-60 

377958 

K-H 

41582 

Power-Vac 

14 

C-57 

1675 213 


11 

1959-61 All 

C-490-B 

Ml 

C-490-B 

^^02911 

10 

C-490-B 

F.I.U. 

11 


1960-61 All Auto. Tr. w/ 









12 

Ram Jet Engine 

379827 

BE 

379827 


12 

2123 040 

2123 040 

12 

13 

1960-61 All 


BE 

2500 139 

Master-Vac 

18 

MP 

F.I.U. 

13 

14 

1962 Polara 

2504 366 

BE 

2501 027 

Master-Vac 

21 

PL 

2071 072 

■ 

15 

1962-65 

2504 366 

BE 

2504 366 

Master-Vac 

20 

PL 

S.R.U. 

H 


Early 1963 “880” 

2504 367 

BE 


Master-Vac 


PL(Early 


16 








CH-2A(Late) 



Late 1963-64 

2504 367 

BE 

fszsm 

5 Master-Vac 


CH-2B 

2401 971 

IQ 


1962-63 

2504 367 

Ml 

C-4124 

Push-Thru 

26 

C-4124 


u 


1962-63 

2504 367 

Ml 

C-4125 

Push-Thru 

26 

C-4125 


ml 


Early 1964 All 

C-4125-A 

Ml 

C-4125-A 

Push-Thru 

26 

C-4125-A 

.. 

El 

21 

Late 1964 "880” 

C-4124-A 

Ml 

C-4124-A 

Push-Thru 

26 

C-4124-A 

-- 

21 



6. Power Section Only. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
S.R.U. - Service Replacement Unit. 
BE * Bendix. 

K-H - Kelsey-Hayes. 

Ml - Midland. 
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Major 
Repair Kit 




2504 832 


2504 833 


APPLICATION LISTINGS (Continued)_ 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 



374510 


374310 


377784 


374510 


375117 


2500 317 
2500 311 

2500 442 
2500 441 

378877 

2500 318 
2500 318 
2500 318 

2500 439 
2500 439 
2500 439 

2504 830 

- 

378877 

_ _ 

2503 260 

2503 261 

2501 460 

2501 461 

2504 376 

2504 377 

2504 378 
2504 834 
2502 975 

2504 379 


378051 
2504 669 2 
2504 669 2 
2500 630 2 


2504 766 38 
378051 


2500 035 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 
Rear 38 

2501 082 38 

2501 082 38 

2501 082 38 
2504 701 38 

2502 995 38 
2502 995 36 


2504 701 38 


2. Bellows Only. 

5. Uses Check Valve 377928 8. 3/8”X2" Hose plus 2 Hose Clamps (3/8”). 

20 . Uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 

21. 1957-59 uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 1960-61 uses Check Valve 379928. 
38 . Diaphragm Only. 


Vacuum 

Check 

Valve 







379281 

139 

379281 

139 


5 

295 

5 

295 

21 

255 

20 

299 

20 

299 

21 

299 

“ 


379281 

255 

379281 

203 




(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg , s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


DODGE PASS. CARS (Except Dart & Lancer) 

(Continued) 

1 

Late 1964 Coronet 

C-4113-A 

Ml 

C-4113-A 

Push-Thru 

26 

C-4113-A 

- 

1 

2 

Late 1964 - Early 65 Coronet 

C-4113 

Ml 

C-4113 

Push-Thru 

26 

C-4113 

- 

2 

3 

1964 "880” 

52755 

K-H 



25 

C-64-C 

2467 617 

3 

4 

1964 Exc. "880” 

52325 

K-H 


nai 

25 

C-64-P 

- 

4 


1965 Polara,Monaco, 









5 

“880” 

2504 185 

BE 

2504 185 

Master-Vac 

20 

PL-1 

S.R.U. 

5 

6 


2504 185 

BE 

2503808* 

Master-Vac 

20 

PL-1 

F.I.U. 

6 


1965-66 Pol ara,Monaco w/ 









7 

Drum Brake 

2504 639 

BE 

2504 178 

Master-Vac 

20 

2504 639 

2781 830 

7 


1965-66 Polara,Monaco w/ 









8 

Disc Brake 


BE 

2503 704' 

5 Master-Vac 

21 

CH-3 

2530 048 

8 

D 

Early 1965 Polara, Monaco 

2504 639 


C-4124-B 

Push-Thru 

26 

C-4124-B 

— 

9 

m 

Late 1965-66 

2504 639 


C-4212-A 

Push-Thru 

26 

C-4212-A 

— 

10 

Kq 


2504 639 


C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219- 

— 

11 

■ 




DA 



DA 




1966 Coronet, Charger, 









12 

w/Drum Brake 

2504 650 

BE 

2504 529 

Master-Vac 



- 

12 

13 


2504 650 

Ml 

C-4213-C 

Push-Thru 

26 

C-4213-C 


13 





D,DB 



D,DB 




1967 Polara,Monaco,w/ 








■ 

14 

Drum Brake 

2505 991 

BE 

2505 268 

Master-Vac 

20 

2505 268 

— 

IQ 

15 

w/Disc Brake 

2505 835 

BE 

2505 835 

Master-Vac 

21 

2505 835 

2881 857 

1 

16 


2505 835 

BE 

2505 806 

Master-Vac 

21 

2505 806 

“ 

16 


1967 Coronet, Charger, 









17 

w/Drum Brake 

2505 987 

BE 

2505 269 

Master-Vac 

20 

2505 269 

— 

17 

18 

w/Disc Brake 

2505 808 

BE 

2505 841 

Master-Vac 

21 

2505 841 

““ 

18 

19 


2505 808 

BE 

2505 837 

Master-Vac 

21 

2505 837 

- 

19 


DODGE TRUCK 


1953-64 1/2,3/4 & 1 Ton 










Trucks(4,900 up 









20 

to 8,000 lbs. GVW) 

379776 

BE 

377600 

Hydrovac 

4 

377600 

F.I.U. 

20 

21 


379776 

BE 

378600 

Hydrovac 

4 

378600 

F.I.U. 

21 

22 


379776 

BE 

379776 

Hydrovac 

4 

379776 

F.I.U. 

22 



6. Power Section Only. BE - Bendix. 

24.' Power Section, Brackets & Linkage. S.R.U. - Service Replacement Unit. 
Ml - Midland. F.I.U. - Field Installation Unit. 

K-H - Kel sey-Hayes. 
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Major 
Repair Kit 


APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


Service 
Parts 
Page No. 


2504 833 
2504 834 


2504 874 

- 

2504 873 

-- 

2504 095 

250 4 096 

2504 095 

2504 096 

2504 641 

2504 642 

2506 265 

mm 


2504 701 38 
2504 701 38 


2504 657 
2504 657 


2501 082- 

2500 918, 
F 


2500 910 


2505 993 

2505 994 

2501 082 s 

2506 009 


2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 

2506 009 


2500 918, 

Front 38 
2500 910 
Rear 38 

2505 989 

2505 990 

2501 082 s 

2505 981 


2500 918, 
Front 38 
2500 910 
Rear 38 

2505 981 


2500 918, 

Front 38 

2500 910 









2502 898 

217 

2502 325 

241 








59 

374515 

69 

374515 

59 

374515 



377040 



38 . Diaphragm Only, 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 



X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 


Vehicle 


Mir. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

lldentifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on tion Code 
Pg’s4or5 or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 


DODGE TRUCK (Continued) 


1956-59 

VT-462,2-1/2 Ton; 
VT-466,3 Ton; 









1 


VT-468,4 Ton 

377839 

BE 

377839 

Hydrovac 

6 

377839 

1664 511 

11 


1953-65 

3/4,1 & 1-1/2 Ton 
(Over 8,000 up to 









2 


16,000 lbs. GVW) 

2500 397 

BE 

377800 

Hydrovac 

4 

377800 

F.I.U. 

2 

3 


2500 397 

BE 

2500 397 

Hydrovac 

4 

2500 397 

F.I.U. 

3 

4 

1960 

Various Models 

2500 690 

BE 

375941 

Air-Pak 

1 

375941 

2150 303 

4 

5 



2500 690 

BE 

375756 

Air-Pak 

1 

375756 

— 

5 

6 



2500 690 

BE 

2500 690 

Air-Pak 

1 

2500 690 

- 

6 

7 

1960 

Various Models 

2500 487 

BE 

379863 

Hydrovac 

6 

379863 

1932 008 

7 

8 



2500 487 

BE 

2500 487 

Hydrovac 

6 

2500 487 

2225 389 

8 


1960-66 

1960- 65 D,P,W- 
100,-300 (Exc. 

1961- 65 D-100), 









9 


1966 D200,300 

C-468-A, 

Ml 

C-468-A, 

Hy-Power 

10 

C-468-A, 

— 

9 




C,G 


C,G 



C,G 




1960-66 

D800 3 Ton, 









10 


D900 4 Ton 

C-448-T 

Ml 

C-448-T 

Hy-Power 

11 

C-448-T 



11 

1962-66 

Various Models 


BE 

2500 710 

Air-Pak 

1 

2500 710 


11 

12 




BE 

2500 720 

Air-Pak 

1 

2500 720 


12 

13 

1962-66 

Various Models 

2500 517 

BE 

2500 517 

Hydrovac 

7 

2500 517 


13 

14 

1963-66 

Various Models 

2502 702 

BE 

2502 702 

Mini-Pak 

2 

2502 702 


14 

19 

1964-65 

A100 Compact 

2500 631 

BE 

379492 

Hydrovac 

4 

379492 


E3 

ra 



2500 631 

BE 

2500 631 

Hydrovac 

4 

2500 631 


II 


1959-62, 1959-62 Conv.: 










1966 

1- 1/2 Ton D400, 

2 Ton D500,2-1/2 

Ton D600; Low Cab 
Fwd: 2 Ton C500, 

2- 1/2 Ton C600; 

4 Wh. Dr.: 2 Ton 

W500; 1-1/2 Ton 

Fwd. Cont. P400; 









17 


1966 D400-700 

C-464-H, 

Ml 

C-464-H, 

Hy-Power 

10 

C-464-H, 

__ 

17 




N,R 


N,R 


N,R 



18 

1966 

D100 

C-490-B 

Ml 

C-490-B 

Hy-Power 

10 

C-490-B 

- 

18 



F.I.U. - Field Installation Unit. 
BE - Bendix. 

Ml - Midland 
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Major 
Repair Kit 




17 2504 819 


18 2504 830 


APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



795 


768 

2 105 




Piston Packing 

Poppet 

Master 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 


Vacuum 

Check 

Valve 



2500 001 

2500 000 

2500 001 

2500 000 

2504 823 

— 

2505 310 

« 



375896 

375896 


370451 38 


2500 460 


Service 
Parts 
Page No. 


































APPLICATION LISTINGS (Continued) 




X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


EDSEL 



1958 

1958 

1959 

1960 

Ranger & Pacer 

Corsair & Citation 

All 

All 

378425 

377872 

379250 3 

379997 

BE 

BE 

BE 

BE 

378425 

377872 

379119 

379879 

Treadl e-Vac 

Treadle-Vac 

Treadle-Vac 

Master-Vac 

15 

15 

15 

18 

E-l 

M-5 

E-2 

F-l 




FAIRLANE (Ford) 

5 

1962-64 

All 

2504 383 

BE 

2504 383 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

5 

6 

1962-65 


2502 531 

BE 

2502 531 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

6 

7 

1962-64 


2504 383 

Ml 

C-4106-D, 

Push-Thru 

26 

C-4106-D, 

-- 

7 






P/R.Z, 



P/R.Z, 








AR,BD, 



AR,BD, 








BJ 



BJ 



8 

1964 


2504 383 

Ml 

C-4118-B, 

Push-Thru 

26 

C-4118-B, 

C40Z- 

8 






G 



G 

2005-B 


9 

1965 


2504 381 

BE 

2504 381 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

9 

10 

1965 


2502 531 

BE 

2503 794 25 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

10 

11 

1965 


2504 384 

Ml 

C-4202-A, 

Push-Thru 

26 

C-4202-A, 

C50Z- 

11 






C,D 



C,D 

2005-A 



1966 

All Exc. w/ 











390 Engine, w/ 









12 


Drum Brake 

C-4202- 

Ml 

C-4202- 

Push-Thru 

26 

C-4202- 

-- 

12 




db,g,h. 


db,g,h. 



db,g,h. 






J,K,L 


J,K,L 



J/K,L 




1966 

All w/390 Engine, 









13 


w/Drum Brake 

C-4251-G, 

Ml 

C-4251-G, 

Push Thru 

26 

C-4251-G, 

— 

13 




H,J,K,L 


H,J,K,L 



H,J,K,L 




FALCON (Ford) 


Early 1964 All w/Auto. 









14 


Trans, 

2502 793 

BE 

2502 793 

Master-Vac 

19 

CO 

C4GA- 

14 










2005-A 


15 

Late 1964 

2503 618 

BE 

2503 618 

Master-Vac 

19 

CO-1 

C4GA- 

15 










2005-A 



3 . X-Change Unit not available from Factory- Listed for Identification Only. 
25 . Power Section & Linkage. 

S.R.U. - Service Replacement Unit. 


F.I.U. • Field Installation Unit. 
BE - Bendix- 
Ml - Midland. 










APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 
Parts 
Page No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 



5 . Uses Check Valve 377928 & 3/8"X2" Hose plus 2 Hose Clamps (3/8"). 


17 . Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-S-126. 


38 . Diaphragm Only# 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Ne. 

Mfr. 

Mir. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg’s4ori 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


FALCON (Ford) (Continued) 

1 

1965 





Master-Vac 

19 

CO-2 

C5DA- 

1 










2005- B 


2 

1966 

w/Drum Brake 



C-4202- 

Push-Thru 

26 

C-4202- 

— 







db,g,h. 



db,g,h. 






J,k,l 


J,K,L 



J,K,L 





FORD PASS. CARS (Except Fairlane, Falcon, Mustang & Thunderbird) 

3 

1954-56 

All 


Ml 

C-3400-A 

Hy-Power 



AD-2005- 

* 

3 

4 

1957-59 



K-H 


Bellows-Round 

13 

F-57 

M 

B7A- 

4 










2005-A 



1959 

V-8 

379543 

BE 

379494 

Master-Vac 

18 

F 

BO A A- 

5 










200 5-A 



1960 


379997 

BE 

379879 

Master-Vac 

18 

F-l 

CO A A- 

6 










200 5-B 


7 

1960 

All 

44650 

K-H 

44650 

Bellows-Round 

13 

F-60 

CO A A- 

7 










2005- D 


8 

1961 

All 

2502 530 s 

BE 

2500 761 

Master-Vac 

18 

F-2 

Cl A A- 

8 










200 5-A 


9 

1961 


2502 530 s 

BE 

2500 820 

Master-Vac 

18 

F-2 

F.I.U. 

9 


1961, 










10 

1963 

Galaxie 

2504 380 

BE 

2504 380 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

10 

11 



2504 380 

Ml 

C-4106- 

Push-Thru 

26 

C-4106- 

— 

11 






H,N,X, 



H,N,X, 








AB, AG, 



AB,AG, 








AX,BG 



AX,BG 



12 

1962 


2504 380 

Ml 

C-4106- 

Push-Thru 

26 

C-4106- 

-- 

12 






AT 



AT 



13 

1961-65 

Galaxie 

2502 530 

BE 

2502 530 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

13 

14 

1964 


2504 381 

BE 

2504 381 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

14 

15 

1964 


2504 381 

Ml 

C-4109 

Push-Thru 

26 

C-4109 

C4AZ- 

15 










2005-A 


16 

1965 

Galaxie 

2504 382 

BE 

2504 382 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

16 

17 

1965 


2504 382 

Ml 

C-4201- 

Push-Thru 

26 

C-4201- 

C5AZ- 

17 






f,g,h 



f,g,h 

200 5-A 


18 

1965 


2502 530 

BE 

2503 795 2 ' 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

18 


1966 

Galaxie w/Drum 











Brake & K-H or 









19 


Midland P.B. 

2504 436 

BE 

2504 436 

Master-Vac 

20 

2504 436 


19 


1966 

Galaxie w/Drum 









20 


Brake 

2504 436 

Ml 

C-4201. 

Push-Thru 

17 

C-4201 - 


20 






aa,t. 



AA, T, 








v,w 



V,W 




25 . Power Section & Linkage. S.R.U. - Service Replacement Unit. 

BE - Bendix. F.I.U. - Field Installation Unit. 

K-H - Kelsey-Hayes. 

Ml - Midland. 












APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

ki 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

1 OiIJ 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 



2500 877 38 

— 

2854 

2501 146 

211 

2 

2505 303 

-- 

2504 702 38 


2849 

- 

315 



3 

2500 264 44 

2500 440 43 

2500 261 38 

-- 

- 

Integral 

305 

4 

2500 330 

2500 443 

2500 629 2 

- 

” 

379928 

297 



379324 

379013 


2849 

2500 399 

195 

1 

2500 389 

2500 022 

379013 

- 

2849 

2500 399 

195 

■ 

2504 868 

-- 

2500 629 2 

" ” 

-- 

— 

297 

8 

2500 389 

2500 022 


- 

2849 

2500 581 

195 

9 

2500 389 

2500 022 



2849 


195 


2502 528 

2502 529 

2501 08238 


2849 


217 

11 

2502 976 

"" 

2502 995 38 

““ 

2849 


315 

12 

2502 976 

- 

2502 99 5 38 

- 

2849 


315 

■El 

2502 528 

2502 529 

2501 08 2 38 

— 

2849 

2502 201 

217 


2502 528 

2502 529 

2501 08 2 38 

— 

2849 

2502 201 

217 

B 

2504 827 

“■ 

2504 701 38 

-- 

2854 

-- 

315 

16 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

-- 

2849 

2502 201 

217 

17 

2504 829 


2504 702 38 

-- 

2854 

-- 

315 

18 

2502 528 

2502 529 

2501 08 2 38 


2849 

2502 201 


19 

2505 002 

2505 003 

2501 082 38 


2854 

2503 499 

217 

20 

2505 302 


2504 70 2 38 


2854 


315 


2. Bell ows Only# 

38 . Diaphragm Only. 

43 . Diaphragm is not included in Repair Kit. 

44. Repair Kit contains Diaphragm 2500 261. 


(continued on next page) 




















APPLICATION LISTINGS (Continued) 


ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Tyi 

Port. No. I U 


FORD PASS. CARS (Except Fairlane, Falcon, Mustang & Thunderbird) (Continued) 





FORD TRUCK 









5 

1947-64 79T,79TH,79W, 
79WH,794T 

379474 

BE 

374000 

Hydrovac 

4 

374000 

59T- 

5 

6 


379474 

BE 

379474 

Hydrovac 

4 

379474 

200 5- B 

59 T- 

6 








2005-B 



I 


1948-66 

F-7,F-8 

374980 

1948-58 

1/2 Ton 

C-3400-B 

1950-59 

F-7,F-8 

375279 

1950-59 

Various Models 

2500 685 
2500 685 
2500 685 

1951-57 

B-700,B-750, 

C-700,C-750, 

F-700, F-750, 

F-800 

2501 001 

1953-59 

T-700(6 Whl.), 
C-900,F-900 

375278 

1953-66 

1/2,3/4 & 1 Ton 
(4,800 up to 

9,500 lbs. GVW) 

379776 

379776 




1 

375440 

2 

1 

375817 


1 

2500 685 





Hydrovac 

7 

376155 

Hydrovac 

5 

375278 

Hydrovac 

4 

378600 

Hydrovac 

4 

379776 




BE - Bendix. 

Ml - Midland. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 




SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Service 

Line 









Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No* 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Page No. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


i 

250 5 002 

2505 003 

2501 082 36 


2854 

2503 499 

217 

2 

2504 983 

2504 982 

2503 489, 
Front 38 

2503 491 
Rear 38 


2828 

2503 499 

241 

3 

2506 051 

2506 052 

2501 082 38 

~ 

2784 

2503 499 

-- 

4 

2506 053 


2503 489, 
Front 36 

2503 491 
Rear 38 

* * 

2783 

2503 499 




5 

377766 

377765 

374515 

374310 

- 

379281 

139 

6 

379507 

379506 

379322 


- 

378833 

129 

7 

377787 

377786 

374510 

374310 


379281 

139 

8 

2500 264** 

2500 440 43 

2500 261 38 

- 

- 

379928 

305 

9 

377787 

377786 

375414 

374310 


379281 

151 

10 

375897 


375896 

__ 

.. 

_ _ 

117 

11 

375897 

-- 

375896 

— 

-- 

— 

117 

12 

” 


375896 

~ 

- 


117 

13 

377799 

377798 

370451 38 

374310 

— 

379281 

163 

14 

377785 

377784 

375414 

375117 


379281 

151 

15 

378741 

377769 

374515 

377040 


376533 

129 

16 

378160 

378159 

374515 

377040 

- 

376533 

129 



38. Diaphragm Only* 

43. Diaphragm is not included in Repair Kit* 

44. Repair Kit contains Diaphragm 2500 261. / .. » v 

(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 
Unit 

Part No. 



ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Line 









Line 


Vehicle 


Mfr. 

Port. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg*s4or! 

tion Code 
or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 


FORD TRUCK (Continued) 


1953-66 

3/4,1 & 1-1/2 Ton 
(Over 9,500 up to 









1 


16,000 lbs. GVW) 

2500 397 

BE 

377800 

Hydrovac 

4 

377800 

F.I.U. 

1 

2 


2500 397 

BE 

2500 397 

Hydrovac 

4 

2500 397 

F.I.U. 

2 


1953-63 

1953-56 C-500, 
C-550,C-600; 

1953-62, F5,F6, 
B500,B600,F500, 
P500,F600; 1961-62 
C550,C600; 1963 









3 


F500, B500,N500 

C-462-C 

Ml 

C-462-C 

Hy-Power 

10 

C-462-C 

-- 

3 

4 

1954-55 

T-800 

376658 

BE 

376658 

Hydrovac 

6 

376658 

— 

4 

5 

1954-64 

F -250, F -350, P-350 

378265 

BE 

376862 

Hydrovac 

4 

376862 

B4D- 

5 









2005-A 


6 



378265 

BE 

378265 

Hydrovac 

4 

378265 

B7D- 

6 










2005-A 



1954-61 

B-700, B-750,C-700, 
C-750,C-800, F-700 
(0 P t.),F-750,F-800 
(Opt.),T-700(6 Whl.), 









7 


C-900,F-900 

2500 690 

BE 

375756 

Air-Pak 

1 

375756 

TFAF- 

7 










2005-A 


8 

1954-66 


2500 690 

BE 

2500 690 

Air-Pak 

1 

2500 690 

C3TZ- 

8 










200 5-J 



1956-61 

T-750,T-800,(6 









9 


Whl.) 

377623 

BE 

377623 

Hydrovac 

6 

377623 

B6QH- 

9 









2005-J 


10 

1959-60 

Various Models 

378802 

BE 

378802 

Hydrovac 

4 

378802 

- 

10 


1957-62 

C-550,C-600(COE), 









11 


B-600,School Bus 

C-462-H 

Ml 

C-462-H 

Hy-Power 

10 

C-462-H 

- 

11 

12 

1960 

Various Models 

250 1 001 

BE 

379481 

Hydrovac 

7 

379481 

COTT- 

12 









2055-A 


13 

1960-61 


2501 001 

BE 

2500 509 

Hydrovac 

7 

2500 509 

CITT- 

13 









2005-A 


14 

1960-62 


2501 001 

BE 

2501 001 

Hydrovac 

7 

2501 001 

CITT- 

14 









2005- E 


15 

1962-63 


2501 975 

BE 

2501 975 

Multi-Pak 

1 

2501 975 

CITT- 

15 










2005-C 


16 

1961-65 


2500 521 

BE 

2500 521 

Hydrovac 

4 

2500 521 

-- 

16 


1962-67 

F,N,C-800,850, 









17 


T-700 

2501 029 

BE 

2501 029 

Hydrovac 

4 

2501 029 

C3TZ- 

17 









2005- D 


18 

1962-64 

P-350, P-500 

2503 258 

BE 

2501 350 

Hydrovac 

8 

2501 350 

C3TZ- 

18 









2005-A 



1962-67 

C-6000,N-6000, 

B-700,750, F,N, 









19 


C-700,F-800 

2503 258 

BE 

2503 258 

Hydrovac 

8 

2503 258 

C3TZ- 

19 









2005-S 



BE - Bendix. 

Ml - Midland. 

F.I.U. - Field Installation Units. 




APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Parts 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Page No. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

377768 

377767 

374515 

377040 


376533 

129 

2 

2502 105 

2502 106 

379322 

-- 

- 

376533 

129 

3 

2504 322 39 

2500 829 43 

2504 321 38 




305 

4 

377795 

2500 000 

374562 

375116 

__ 

379281 

157 

5 

378263 

378262 

374515 

374310 

- 

379281 

139 

6 

378263 

378262 

374515 

374310 


379928 

139 

7 

376037 


375896 




117 

8 

376037 

- 

375896 

~ 

-- 

- 

117 

9 

377795 

2500 000 

374562 

375116 

- 

379281 

157 

10 

379319 

379318 

379322 

- 

- 

379928 

129 

11 

2500 828 41 

2500 829** 

2500 835 38 


_ _ 

„ 

305 

12 

379842 

379841 

370451 38 

374310 

— 

379281 

163 

13 

379842 

379841 

370451 38 

374310 

- 

379281 

163 

14 

379842 

379841 

370451 38 

374310 

- 

378833 

163 

15 

2502 041 

-- 

375896 

- 

- 

- 

117 

16 

2500 628 

— 

374515 

374310 

-- 

379281 

139 

17 

2502 198 

2502 199 

-* 

374510 

-- 

378833 

139 

18 

2501 633 

2501 634 

2501 254 38 

- 

-- 

378833 

171 

19 

2501 633 

2501 634 

2501 254 38 

-- 

-- 

378833 

171 


38. Diaphragm Only, 

39. Repair Kit contains Diaphragm 2504 321. 

41. Repair Kit contains Diaphragm 2500 835. 

43. Diaphragm is not included in Repair Kit. (continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 

Unit 

Part No. 



ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Line 

No. 









Line 

No. 


Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg's4or 

Identifica¬ 
tion Code 
5 or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

FORD TRUCK (Continued) 


1962-64 

C-550, F-600, B-600, 
N-600,C-600,C-700, 
C-750, F-700, F-750, 
B-700, B-750,N-700, 









l 


6,000,7,000 

2503 259 

BE 

2501 370 

Hydrovac 

8 

2501 370 

C3TZ- 

1 








2005-C 



1962-67 

F,B,N-500,C-550, 









2 


F,B,N-600,C-650 

2503 259 

BE 

2503 259 

Hydrovac 

8 

2503 259 

C3TZ- 

2 








2005-T 



1962-66 

T-750,F-800,850, 

N-850,950,T-800, 









3 


850,DNT-850 

2501 424” 

BE 

2501 424 

Slave-Hydro vac 

8 

2501 424 

C3TZ- 

3 









2005-B 



1963 

F-500-700,N-500- 









4 


700, Exc. Diesel 

C-4025-G 

Ml 

C-4025-G 

Push-Thru 

26 

C-4025-G 

- 

4 


1966 

F-500,600,N-500, 
600(thru 21,000 









5 


GVW) 

C-4029-J, 

Ml 

C-4029-J, 

Push-Thru 

26 

C-4029-J, 

— 

5 




K,L 


K,L 



K,L 



6 

1966 

F-350,F-350(Cowl) 

C-4031- 

Ml 

C-4031- 

Push-Thru 

26 

C-4031- 

— 

6 




B,C 


B,C 



B,C 




1964 

Conv,: 1 Ton 

F-350, 1-1/2 Ton 
F-500, 2 Ton F-600, 
2-1/2 Ton F-700; 

89 BBC Conv.: 

2-1/2 Ton N-500, 

2 Ton N-600, 2-1/2 

Ton N-700; School 

Bus: 1-1/2 Ton 

B-500, 2 Ton B-600, 
2-1/2 Ton B-700, 









7 


B-750 

C-4025- 

Ml 

C-4025- 

Push-Thru 

26 

C-4025- 

.. 

7 




E,H, 


E,H, 



E,H, 



8 

1964 

Conv.: 1-1/2 Ton 
F-500, 2 Ton F-600, 
2-1/2 Ton F-700 

Conv. & 89” BBC: 
1-1/2 Ton N-500, 

2 Ton N-600,2-1/2 

Ton N-700; School 

Bus: 1-1/2 Ton 

B-500, 2 Ton B-600, 

C-4031 

Ml 

C-4031 

Push-Thru 

26 

C-4031 


8 

9 


2-1/2 Ton B-700 

C-4029- 

Ml 

C-4029- 

Push-Thru 

26 

C-4029- 

• • 

9 




A,B,C, 


A, B,C, 



A,B,C, 






D,E 


D,E 



D,E 





11. 2501 424 is used on Front Wheel Brakes Only of Tractor; 2501 029 is used on Rear Wheel Brakes on 
Tandem Rear Axles. 

BE * Bendix. 

Ml - Midland. 
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38. Diaphragm Only* 


(continued on next page) 
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Vehicle 

Year and Model 


FORD TRUCK (Continued) 


APPLICATION LISTINGS (Continued) 


„ ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

— I - 1 - Pi.t, |i£Si 

Unit LU, Tuna 


Mfr. 


Piet. 

Identifica¬ 

Type of 

Ref.on 

tion Code 

Part. No. 

Unit 


or Tag No. 


n 

1 


I 

I 

I 

I 


1965 

F-100 

250 3 446 

BE 

2503 446 Master-Vac 

19 

1965 

F-250 

2503 578 

BE 

2503 578 Master-Vac 

19 

1965 

F-100,F-250 

2503 446 3 j 

5 BE 

1 

2503 791 7 Master-Voc 

20 



250 3 578 31 

1 

3 

2503 791 7 Master-Vac 

20 

1967 

F-100,250 (1/2- 






3/4 Ton) 

2505 396 

BE 

2505 396 Master-Vac 

20 

1967 

F-350 (1 Ton) 

2505 051 

BE 

2505 051 Master-Vac 

20 


GMC TRUCK 



1946-62 


1949-59 


1951- 57 
1960-61 
1950-59 
1950-63 

1952- 58 
1952-63 
1952-60 

1960-61 

1952-63 


1952-65 


280,300,340,350, 

351,370,400,410 

450,500,520,550, 

600,620,630,640, 

650,700,720 

Various Models 


450 Series, F-450 
Various Models 


1/2,3/4 & 1 Ton 
(4,800 up to 
8,800 lbs. GVW) 

3/4,1 & 1-1/2 Ton 
(Over 8,800 up to 
16,000 lbs. GVW) 


1953-57 2-1/2 Ton (6x6 

22 Ordnance) 

23 1953-62 1/2,3/4 & 1 Ton 

24 1960-62 



19 FT 

19 FT-1 

20 FT 35 
20 FT-1 s 


C5TA- 
200 5-J 
C5TA- 
2005-K 
C5TZ- 
2005-C 
C5TZ- 
200 5-C 


379474 

BE 

374000 

Hydrovac 

4 

374000 

2208 488 

375278 

BE 

375278 

Hydrovac 

5 

375278 

2255 816 

2500 690 

BE 

375756 

Air-Pak 

1 

375756 

2279 787 

2500 690 

BE 

2500 690 

Air-Pak 

1 

2500 690 

2419 901 

2500 685 

BE 

375440 

Air-Pak 

1 

375440 

2269 679 

2500 685 

BE 

2500 685 

Air-Pak 

1 

2500 685 

2446 341 

379900 

BE 

376700 

Hydrovac 

3 

376700 

3717 013 

379900 

BE 

379900 

Hydrovac 

4 ! 

379900 

- 

2500 700 

BE 

377456 

Air-Pak 

1 

377456 

3730 698 

2500 700 

BE 

375901 

Air-Pak 

1 

375901 

3727 820 

2500 700 

BE 

2500 700 

Air-Pak 

1 

2500 700 

3853 716 

379900 

BE 

376700 

Hydrovac 

3 

376700 

3717 013 

379900 

BE 

379900 

Hydrovac 

4 

379900 

F.I.U. 

2500 397 

BE 

377800 

Hydrovac 

4 

377800 

F.I.U. 

2500 397 

BE 

2500 397 

Hydrovac 

4 

2500 397 

F.I.U. 

376440 

BE 

376440 

Air-Pak 

1 

376440 

2298 616 

2500 715 

BE 

376712 

Air-Pak 

1 

376712 

2306 672 

2500 715 

BE 

2500 715 

Air-Pak 

1 

2500 715 

2419 902 




7. Power Section & Brackets. 
BE - Bendix. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 

Service 
Parts 
Page No. 



2504 139 

2504 140 

2500 877 38 


2834 

2501 146 

211 

E 

2504 327 

2504 295 

2500 877 38 

-- 

2835 

2501 146 

211 


2504 139 35 

2504 140 35 

2500 877 38 

- 

2834 

2501 146 


H 

2504 327 36 

2504 295 36 

2500 877 38 

-- 

2835 

2501 146 



2506 098 

2506 099 

2500 877 38 

.. 


2501 146 



2506 094 

2506 095 

2501 082 38 

- 

- 

2505 445 

- 



i 

377766 

377765 

374515 

374310 

- 

379281 

139 

H 

377785 

377784 

375414 

375117 

— 

379281 

151 

1 9 

376037 

— 

375896 

- 

-- 

.. 

117 


376037 

— 

375896 

- 


-- 

117 


375897 

-- 

375896 




117 

El 

- 

« 

375896 

— 

- 


117 

m 

378160 

378159 

374515 

377040 

— 

376533 

129 

n 

379608 

379607 

379322 

- 

-- 

376533 

129 

MEL 

375897 

-- 

375896 

— 


- 

117 


375897 

— 

375896 

— 


” 

117 

U 

375897 

- 

375896 

- 



117 

18 

378160 

378159 

374515 

377040 


376533 

129 

19 

379608 

379607 

379322 

-- 

- 

376533 

129 

20 

377768 

377767 

374515 

377040 


376533 

129 

21 

2502 105 

2502 106 

379322 

•- 


376533 

129 

22 

376037 

.. 

375896 

.. 



117 

23 

376037 

— 

375896 

- 

-- 

— 

117 

24 

376037 

- 

375896 



- 

117 



33. 1 99 Master Cyl inder. 

36. 1-1/8 M Master Cylinder. 

38. Diaphragm Only (continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 



X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg , s4or 

tion Code 
5 or Tag No, 

Mfr. 

Part No. 

No. 


GMC TRUCK (Continued) 

1 

1954-57 

400,450,500,570 

376710 

BE 

376710 

Hydrovac 

5 

376710 

2306 671 

1 

2 

1956 

450 

374980 

BE 

374980 

Hydrovac 

4 

374980 

2241 895 

2 

3 

1956-66 

W-500 

374750 

BE 

374750 

Hydrovac 

4 

374750 

2239 520 

3 

4 

1958-64 

Various Models 

378802 

BE 

378802 

Hydrovac 

4 

378802 

3761 237 

4 

5 

1958-61 


2500 735 

BE 

378589 

Ai r-Pak 

1 

378589 

2367 369 

5 

6 

1958-61 


2500 735 

BE 

2500 735 

Air-Pak 

1 

2500 735 

2419 903 

6 


1959-62 

2-1/2 Ton B4000, 

(90” BBC),L4000 











(Tilt.Cab),S4000 
(School Bus), 
4000(Conv.), 3 Ton 
B5000 (90” BBC), 
L5000 (Tilt Cab), 
S5000(School Bus), 









7 


5000 (Conv.) 

C-4005- 

Ml 

C-4005- 

Hy-Power 

10 

C-4005- 

-- 

7 




a,c,d 


a,c,d 



a,c,d 




1960-62, 

1964 

2-1/2 Ton W5000 
(6 Whl.), BW5000 
(BBC&6 Whl.), 
LW5000 (Tilt Cab, 









8 


6 Whl.) 

C-4007 

Ml 

C-4007 

Hy-Power 

10 

C-4007 

- 

8 


1960-62 

2-1/2 Ton B4000 











(90” BBC),L4000 
(Tilt Cab),S4000 
(School Bus),4000 
(Conv.), 3 Ton 

B5000 (90" BBC), 
L5000 (Tilt Cab), 
S5000 (School Bus), 









9 


5000 (Conv.) 

C-4005-E 

Ml 

C-4005-E 

Hy-Power 

10 

C-4005-E 

- 

9 


1960-62 

2-1/2 Ton B4000 











(90" BBC),L4000 
(Tilt Cab),S4000 









10 


(S.B.),4000(Conv.) 

C-4005-F 









1960-63 

1-1/2 Ton 3000, 









11 


2 Ton 3500 

C-4003-C 

Ml 

C-4003-C 

Hy-Power 

10 

C-4003-C 


11 


1960-63 

1/2 Ton 1000 









12 


(Conv.),K-1000 

C-3401- 

Ml 

C-3401- 

Hy-Power 

10 

C-3401- 


12 



(4x4) 

b,d,e 


b,d,e 


B,D,E 




1960-65 

3/4 Ton 1500 
(Conv.),K-1500 
(4x4), 1 Ton 2500 









13 


(Conv.) 

C-468- 

Ml 

C-468- 

Hy-Power 

10 

C-468- 

— 

13 




A,C,G 


A,C,G 



A,C,G 





BE - Bendix. 
Ml - Midland. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 
Parts 
Page No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 

377787 

377786 

375414 

374310 


379281 

151 

2 

377787 

377786 

374510 

374310 


379281 

139 

3 

377785 

377784 

374510 

375117 


379281 

139 

4 

379319 

379318 

379322 

-- 


379928 

129 

5 

376037 

— 

375896 

- 


-- 

117 

6 

376037 

- 

375896 

- 


~ 

117 

7 

2506 258 


2504 769 38 




305 

8 

2504 824 


2500 835 36 




305 


2506 259 


2504 769 38 




305 

1 

2504 820 


2504 760 38 




305 

11 

2504 821 

-- 

2500 835 38 

- 

-- 

.. 

305 

12 

2504 822 

- 

2504 770 38 


- 

- 

305 

13 

2504 823 


2504 766 38 

- 

- 


305 



38. Diaphragm Only, 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 






M 


ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 












Line 


Vehicle 




Piet. 

Identified- 

Vehicle 



Year and Model 

Mir. 

Ref.on 

Pg*$4or! 

tion Code 
5 or Tag No 

Mfr. 

Part No. 

No. 


SMC TRUCK (Continued) 


1960-65 

2-1/2 Ton W5000 
(6 Whl.),BW5000 
(90” & BBC 6 Whl.), 
LW5000, B5500 
(Tilt Cab),H5000 
(H.D.),D5000(Diesel), 
S5000(School Bus), 
P5000 (Ford Cont.), 

3 Ton B6000 (90” & 


r 







1 


BBC) 

C-4006-F 

Ml 

C-4006-F 

Hy-Power 

n 

C-4006-F 


1 

2 

1962-64 

Various Model s 

2504 102 

BE 

2502 075 

Multi-Vac 

8 

250 2 075 

3823 676 

2 

3 



2504 102 

BE 

2501 847 

Multi-Vac 

8 

2501 847 

3823 529 

3 

4 

1962-65 


2504 102 

BE 

2504 111 

Multi-Vac 

8 

2504 111 

3874 187 

4 

5 



2504 102 

BE 

2504 102 

Multi-Vac 

8 

2504 102 

3874 183 

5 

6 

1962-65 


2504 113 

BE 

2502 076 

Multi-Vac 

8 

250 2 076 

3823 677 

6 

7 



2504 113 

BE 

2501 850 

Multi-Vac 

8 

250 1 850 

3823 530 

7 

8 



2504 113 

BE 

2504 114 

Multi-Vac 

8 

2504 114 

3874 188 

8 

9 



2504 113 

BE 

2504 113 

Multi-Vac 

8 

2504 113 

3874 184 

9 

10 

1962-64 


2504 106 

BE 

2502 077 

Multi-Vac 

9 

250 2 077 

3823 678 

10 

11 



2504 106 

BE 

2501 851 

Multi-Vac 

9 

2501 851 

3823 531 

11 

12 

1964-65 


2504 106 

BE 

2504 112 

Multi-Vac 

9 

2504 112 

3874 189 

12 

13 



2504 106 

BE 

2504 106 

Multi-Vac 

9 

2504 106 

3874 185 

13 

14 

1962-64 


2504 109 

BE 

2502 078 

Multi-Vac 

9 

2502 078 

3823 679 

14 

15 



2504 109 

BE 

2501 852 

Multi-Vac 

9 

2501 852 

3823 532 

15 

16 

1964-65 


2504 109 

BE 

2504 115 

Multi-Vac 

9 

2504 115 

3874 190 

16 

17 



2504 109 

BE 

2504 109 

Multi-Vac 

9 

2504 109 

3874 186 

17 


1963-64 

A,AH5000, BA, 
BH5000,LA, 









18 


L AH5000 

2502 061 

BE 

2502 107 

Multi-Pak 


2502 107 

3823 945 

18 

19 



2502 061 

BE 

2502 061 

Multi-Pak 

m 

2502 061 

3823 790 

19 

20 



2502 062 

BE 

2502 108 

Multi-Pak 

u 

2502 108 

3823 946 

20 

21 



2502 062 

BE 

2502 062 

Multi-Pak 

H 

2502 062 

3823 791 

21 

22 

1965-66 

Various Models 

2503 098 

BE 

2504 306 



2504 306 

3880 389 

22 

K1 



2503 098 

BE 

2503 098 



2503 098 

3880 388 

23 




2503 123 

BE 

2504 305 



2504 305 

3880 387 

24 




2503 123 

BE 

2503 123 



2503 123 

3880 386 

25 

26 

1965-67 

Various Model s 

2503 151 

BE 

2504 303 

Hydrovac 

8 

2504 303 

3882 289 

26 

27 



2503 151 

BE 

2503 151 

Hydrovac 

8 

2503 151 

3882 288 

27 

28 



2503 139 

BE 

2504 304 

Hydrovac 

8 

2504 304 

3880 385 

28 

29 



2503 139 

BE 

2503 139 

Hydrovac 

8 

2503 139 

3880 384 

29 

30 

1966 

Various Models 

2504 184 

BE 

2504 399 

Air-Pak 

1 

2504 399 

3883 072 

30 

31 



2504 184 

BE 

2504 184 

Air-Pak 

1 

2504 184 

3883 071 

31 

* 


Ml - Midland. 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

■ 1 

Line 

kL 



Piston Packing 


Poppet 

Master 

Vacuum 

service 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 


Replacement 

Cylinder 

Check 



Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 


Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

2504 825 


2504 763, 





311 




Front 38 









2504 764 









Rear 38 






2 

2502 259 

2502 260 

2501 401 38 


- 

.. 

378833 

177 

3 

2502 259 

2502 260 

2501 401 38 


~ 

- 

378833 

177 

4 

2502 259 

2502 260 

250 1 401 38 


- 


378833 

177 

5 

2502 259 

2502 260 

2501 401 36 


- 


378833 

177 

6 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 


-- 


378833 

177 

7 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 


— 

— 

378833 

177 

8 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 




378833 

177 

9 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 


-- 


378833 

177 

10 

2502 273 

2502 274 

2501 930(2) 88 



378833 

187 

11 

2502 273 

2502 274 

2501 930(2) 38 

-- 

— 

378833 

187 

12 

250 2 273 

2502 274 

2501 930(2) 83 



-- 

378833 

187 

13 

2502 273 

2502 274 

2501 930(2) 38 

-- 

-- 

378833 

187 

14 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 



378833 

187 

15 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 

-- 

— 

378833 

187 

16 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 88 

— 

— 

378833 

187 

17 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 38 

- 

- 

378833 

187 

18 

2502 598 


375896 





117 

19 

2502 598 

-- 

375896 


-- 


-- 

117 

20 

2502 599 

— 

375896 


- 


» 

117 

21 

2502 599 


375896 


- 


- 

117 

22 

2504 668 

2504 671 

2501 930(2) 38 

-- 

— — 

2502 139 

183 

23 

2504 668 

2504 671 

2501 930(2) 38 

-- 


2502 139 

183 

24 

2504 846 

2504 847 

250 1 930(2) 38 



2502 139 

183 

25 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2) 88 



2502 139 

183 

26 





— 

-- 

2502 139 

mm 

27 





-- 

... 


BH 

28 

2504 603 


IBB! SfRI® u 




2502 139 

mm 




2501 254 s8 




2502 139 

m 


2505 000 

— 

375896 


— 

-- 


wnvm 


2505 000 

— 

375896 


- 

~ 

- 

mm 

• 


38. Diaphragm Only* 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

GMC TRUCK (Continued) 

1 

1966 JM/JG 34,000- 

45,000 GVW 

C-4036-A 

Ml 

C-4036-A 

Hy-Power 

11 C-4036-A 

1 

2 

1966 HM/HG 25,500- 

31,000 GVW 

C-4042- 

B,D 

Ml 

C-4042- 

B,D 

Hy-Power 

11 C-4042- 

B,D 

2 

3 

1966 HM/HG 15,000- 

20,000 GVW 

C-4034-A 

Ml 

C-4034-A 

Hy-Power 

10 C-4034-A 

3 

4 

1966 HM/HG 18,500- 

24,000 GVW 

C-4035-A 

Ml 

C-4035-A 

Hy-Power 

10 C-4035-A 

4 


1967 10 1/2 Ton 

2505 085 

BE 

2505 085 

Master-Vac 

20 2505 085 3899 913 

5 

6 

1967 15,25,3/4,1 Ton 

2505 087 

BE 

2505 087 

Master-Vac 

21 2505 087 3899 914 

6 


HYSTER 

7 

8 

9 

1951-66 Various Model s 
1960-62 

1965-66 

375698 

379930 

374980 

BE 

BE 

BE 

375698 

379930 

374980 

Hydrovac 

Power-Vac 

Hydrovac 

4 375698 

12 379930 

4 374980 

7 

8 

9 


IHC TRUCK 

10 

11 

1945-65 LV-RF-190 Series 
SF-170,(30,000 lbs. 
GVW),SF-180,VF- 
190,COF-190,ACF- 
170,ACF-180 

374229 

374229 

BE 

BE 

377452 

374229 

Hydrovac 

Hydrovac 

6 377452 

6 374229 55839- 

R92 

10 

11 

12 

1949-59 LF-170 Series, 
L-LC-,R-,RC-190 
Series, L-,LC-,R-, 
RC-200 Series, 

RD-170 Seri es 

375278 

BE 

375278 

Hydrovac 

5 375278 67135- 

R93 

12 



Ml - Midland. 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line 

No. 

Major 

Repair Kit 

Minor 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 

Parts 

PageNo. 


_:_i 

1-1 

-1— 

2505 314 

-- 

2505 362(2) 38 

2505 314 


2505 363(2) 38 

2505 313 

.. 

2505 360 38 





2502 723 

377787 

377786 







377785 


377784 


38. Diaphrogm Only. 



374562 

374562 


375414 


375117 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 


Vehicle 

Year and Model 


X-Change 
Unit 
Part No. 


ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Mfr. 


Mfr. 


Piet. 

Identifica- 

Type of 

Ref.on 

tion Code 

Part. No. 

Unit 

Pg*s4or5 

or Tag No. 


Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


Line 

No. 


HC TRUCK (Continued) 



1949-62 

L-,LM-150 Series, 
L-,LC-160 Series, 
LB-161,LB-162, 
R-,RM-150 Series, 

R-,RC-160 Series, 
RB-161,RB-162, 
SM-130,S-140,S-, 
SM-150,SM-160, 

AM-130, A-140, 

A-150, AM-160, 











AC-160 

379474 

BE 

374000 

Hydrovac 

4 

374000 

77180- 

1 

2 



379474 

BE 

379474 

Hydrovac 

4 

379474 

R91 

2 


1949-66 

L-200 Series, 

L F-200 Series, 
RF-190,R-200 Series, 

RF-200 Series,VF-190 









3 


374230 

BE 

376664 

Hydrovac 

6 

376664 

-- 

3 

4 



374230 

BE 

374230 

Hydrovac 

6 

374230 

67212- 

4 










R91 



1950-57 

L-120 Series,LM-120 
Series,L-130 Series, 
LB-140,R-120 Series, 
RM-120 Series,R-130 









5 


Series,RB-140 

374550 

BE 

375100 

Hydrovac 

4 

375100 

91042- 

5 

6 



374550 

BE 

374550 

Hydrovac 

4 

374550 

R91 

6 


1950-59 

L-170 Series,L-180 
Series,L-1953,LC- 
180 Series,R-170 
Series,R-180 Series, 
R-185,RC-180 Series, 
S-160,SC-160,S-170, 









7 


S-180, SC-180 

375279 

BE 

375279 

Hydrovac 

5 

375279 

68296- 

7 

8 

1950-62 


2500 517 

BE 

375680 

Hydrovac 

7 

375680 

R93 

95367- 

8 

9 

1960-66 


2500 517 

BE 

2500 517 

Hydrovac 

7 

2500 517 

R91 

95367- 

9 










R91 


10 

1951-65 

Various Models 

375844 

BE 

375844 

Air-Pak 

1 

375844 

100252- 

10 










R91 


11 

12 

13 

1953-66 

1/2,3/4 & 1 Ton 
(4,000 up to 

9,000 lbs. GVW) 

379776 

379776 

379776 

BE 

BE 

BE 

378600 

377600 

379776 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

4 

4 

4 

378600 

377600 

379776 

F.I.U. 

996770- 

R91 

F.I.U. 

11 

12 

13 


BE - Bendix. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 


— 

Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

r a it s 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

377766 

377765 

374515 

374310 


379281 

139 

2 

379507 

379506 

379322 

- 

- 

378833 

129 

3 

377791 

377790 

374562 

375116 


379281 

157 

4 

377791 

377790 

374562 

375116 


379281 

157 

5 

377775 

378159 

374515 

374310 


379281 

139 

6 

377770 

377769 

374515 

374310 

.. 

379928 

139 

7 

377787 

377786 

375414 

374310 


379281 

151 

8 

377797 

377796 

370451 38 

374310 

-- 

379281 

163 

9 

377797 

377796 

370451 38 

374310 

-- 

379928 

163 

10 

375898 

— 

375896 

.. 

-- 

— 

117 

11 

378741 

377769 

374515 

377040 


376533 

129 

12 

378160 

378159 

374515 

377040 

-- 

376533 

129 

13 

378160 

378159 

374515 

377040 

- 

376533 

129 



38. Diaphragm Only* 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



ORIGINAL EQUIPMENT UNIT _ 

Identified- Vehicle ^' ne 
tion Code Mfr. No. 
or Tog No. Part No. 


IHC TRUCK (Continued) 

1953-65 3/4,1 & 1-1/2 Ton 
(9,000 to 16,500 

1 lbs. GVW) 

2 


3 1956-59 CO-180, S-180 




1956-62 

1962-66 

RF-190,VF-190 

(Opt.) 

1956-66 

R-185(Opt.),S-170, 

S-180,CO-180(Opt.), 

A-160, AC-160, A-170, 
AC-170, A-180, 
AC-180(Opt.) 

1960-65 

Various Metro 

Model s 

1960 

1/2 Ton 

1960-62 

Various Models 

1960-63 

1960-64 

CO-4000 

1961-62 

1/2 Ton 100,110 

Early 1963 

1961-66 

1/2 Ton 100,110, 
D1000,D1100 


2500 397 
2500 397 

BE 

BE 

377800 
2500 397 

Hydrovac 

Hydrovac 

4 

4 

377800 
2500 397 

F.I.U. 

F.I.U. 

374980 

BE 

374980 

Hydrovac 

■ 

374980 

68296- 

R92 

2500 690 

BE 

375756 

Air-Pak 

1 

375756 

105843- 

R92 

2500 690 

BE 

2500 690 

Air-Pak 

1 

2500 690 

105843- 

R92 


2500 695 

BE 

375757 

2500 695 

BE 

2500 695 


BE I 378804 I Hydro vac 


2500 024 I BE 2500 024 Treadle-Vac 


2500 187 Mini-Pak 
2502 536 Mini-Pak 


1 375757 

1 2500 695 

4 378804 


15 IHC-1 




250 3 566 BE 2503 566 Mini-Pak 


2502 731 BE 2500 840 Master-Vac 
2502 731 BE 2502 500 Master-Vac 


2502 731 BE 2502 731 Master-Vac 



107600- 

R92 

107600- 

R92 

221455- 

R91 


214189- 

R91 


233223- 

R91 

26508 2- 
C91 






2 


18 IH 
20 IH 


20 IH-1 



866116- 

R91 

261302- 

C91 

261302- 

C92 


16 1962-63 Various Models 

17 

18 1962-65 

19 



Multi-Vac 

8 

250 1 625 

Multi-Vac 

8 

2501 210 

Multi-Vac 

8 

250 4 058 

Multi-Vac 

8 

2504 105 



BE - Bendix. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPM 

ENT UNIT 




Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Service 

No* 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 



Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

377768 

377767 

374515 

377040 


376533 

129 


2502 105 

2502 106 

379322 

- 

- 

376533 

129 ! 

3 

377787 

377786 

374510 

374310 

” 

379281 

139 


376037 


375896 

- 

- 

- 

117 


376037 

- 

375896 

- 

- 


117 


375898 


375896 




117 

1 

375898 


375896 

- 

- 

~ 

117 

8 

379321 

379320 

379322 

- 

« 

379928 

129 

9 

2500 088 

2500 089 

378153 

— 

-- 

379928 

287 

10 

2500 459 


2500 460 

- 

- 

- 

117 

11 

2500 459 


2500 460 

- 

-- 


117 

12 

2503 611 

- 

2500 460 


- 

- 

117 


-- 

- 

2500 035 

- 

-- 

379928 

203 


2502 561 

- 

2501 082 38 

- 

2961 

2504 945 

217 

E 

2502 807 


2501 082 38 

- 

2961 

2504 945 

217 

16 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 


. _ 

379928 

177 

17 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 

- 


379928 

177 

18 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 

-- 


379928 

177 

19 

2501 512 

2501 513 

2501 254 s8 

__ 

.. 


mm 

20 

2501 657 

2501 658 

2501 659 

- 


2501 214 

BB 

21 

2501 658 

2501 657 

2501 659 

. _ 


2501 214 


22 

2502 575 

2502 574 

2501 659 


— 

2501 214 


23 

2502 575 

2502 574 

2501 659 

.. 

-- 

2501 214 

R9 



38 . Diaphragm Only- 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 


HC TRUCK (Continued) 

1 

1962-63 

Various Model s 

2500 700 

BE 

375901 

Air-Pak 

1 


375901 


1 

2 



2500 700 

BE 

2500 700 

Air-Pak 

1 


2500 700 

107019- 

2 











R92 


3 

1962-66 

D1500 

2502 119 

BE 

2502 119 

Multi-Vac 




967547- 

3 











R91 


4 

1962-66 

Various Model s 

2503 703 

BE 

2503 703 

Air-Pak 

1 


2503 703 

878992- 

4 











R92 


5 

1962-64 

Various Model s 

2502 703 

BE 

2502 602 

Multi-Vac 

4 


2502 602 

680638- 

5 











R92 


6 



2502 703 

BE 

250 2 703 

Multi-Vac 

4 


2502 703 

- 

6 

7 

1964 

Various Model s 

250 4 055 

BE 

2502 869 

Hydrovac 

8 


2502 869 

277082- 

7 











C91 


8 



2504 055 

BE 

2502 982 

Hydrovac 

8 


2502 982 

— 

8 

9 

1964-66 


2504 055 

BE 

2504 052 

Hydrovac 

8 


2504 052 

-- 

D 

10 



2504 055 

BE 

2504 055 

Hydrovac 

8 


2504 055 

- 

El 

11 

1964-66 

1900,2000 



2503 230 


9 


2503 230 

292983- 

n 







■HlgH 




C91 


12 

1965-66 

Metro 1400-1500 

2504 187 

BE 

2504 150 


8 



296255- 

12 







■■■I 




C91 


13 



2504 187 

BE 

2504 187 


8 



296255- 

13 







■B 




C91 


14 

1965-66 

M,MC-1600,1700 

2504 188 

BE 

2504 151 

Hydrovac 

8 



291541- 

14 











C91 


15 



2504 188 

BE 

2504 188 

Hydrovac 

8 



291541- 

15 











C91 


16 

1965-66 

Various Model s 

374750 

BE 

374750 

Hydrovac 

4 


374750 

67135- 

16 











R94 


17 

1961-66 

D1200,D1300 

379776 

BE 

379776 

Hydrovac 

4 


379776 

- 

17 

18 

1967 

Various Model s 

2506 209 

BE 

2504 615 

Hydrovac 

9 


250 4 615 

315669- 

18 











C91 


19 



2506 209 

BE 

2506 209 

Hydrovac 

9 


2506 209 

- 

19 

1 

MPERIAL (Chrysler) 

20 

1963 

All 


BE 

2502 452 e 

5 Master-Vac 

21 

IM 

2409 207 

20 

21 

1963 

All 

C-4126 

Ml 

C-4126 

Push-Thru 

26 

C-4126 

-- 

21 

22 

1964-66 

All 

250 3 885 

BE 

2502 715 

Master-Vac 

21 

IM-1 

2409 224 

22 

23 

1967 

All 

2506 342 

BE 

2506 342 

Master-Vac 

21 


2506 342 

- 

23 

24 



2506 342 

BE 

2506 246 

Master-Vac 

21 


2506 246 

- 

24 


©. Power Section Only. 
BE - Bendix. 

Ml - Midland. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 




SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPM 

ENT UNIT 


Service 

Line 








Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

No* 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Page No. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 


i 

375897 

.. 

375896 

-- 

— 

— 

117 

2 

375897 


375896 

— 

-- 

-- 

117 

3 

2500 759 

2500 758 

379625 38 

— 

— 

378833 

167 

■ 


- 

375896 

~ 

- 

- 

117 

B 

2502 574 

2502 575 

2501 659 

- 

- 

2501 214 

147 

1 

2502 574 

2502 575 

2501 659 

-- 

— 

2501 214 

147 

7 

2502 983 

2502 984 

2501 254 38 


- 

378833 

171 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 254 38 

— 

-- 

378833 

171 

9 

250 2 983 

2502 984 

2501 254 38 

-- 

- 

378833 

171 


2502 983 

2502 984 

2501 254 38 

- 

-■ 

378833 

171 

11 

2503 611 


2500 460 

-- 

- 

None 

117 

12 

2502 259 

2502 260 

250 1 40 1 38 

- 

- 

2502 139 

177 

13 

2502 259 

2502 260 

2501 401 38 

- 

- 

2502 139 

177 

14 

2502 983 

2502 984 

2501 254 38 


-- 

2502 139 

171 

15 

2502 983 

2502 984 

2501 254 


.. 

2502 139 

171 

16 

377785 

377784 

374510 

375117 

- 

379281 

139 

17 

378160 

378159 

374515 

377040 

— 

376533 

129 

18 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2) 38 

- 

- 

2502 139 

- 

19 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2) 38 

■ - 

__ 

2502 139 



20 

2502 484 

2502 485 

2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

2502 325 

241 

21 

| 2502 975 

- 

2502 995 38 

— 

2941 

250 2 989 

315 

22 

2502 769 

250 2 770 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 
Rear 38 


2941 

2502 325 

241 

23 

2506 345 


2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 

— 

2800 

2502 325 

"" 

24 

2506 345 


2500 918, 

Front 38 

2500 910 
Rear 38 


2800 

2502 325 



38 . Diaphragm Only* 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 




X-Change 
Unit 
Part No. 



ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Line 

No. 








Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

LANCER (Dodge) 

L_L 

1961-62 All 

2504 433 

ill 

2500 036 

Master-Vac 

18 

CH or V 

2074 972 



LINCOLN (Including Continental) 

2 

Early 1953 All 

376802'° 

BE 

376280 

Treadle-Vac 

15 

L 

LA-2005- 

A 

2 

3 

Late 1953 

376802'° 

BE 

376681 

Treadle-Vac 

15 

L-l 

A 

LA-2005- 
B 

LA-2005- 

r 

3 

4 

1954 

377220'° 

BE 

376838 

Treadle-Vac 

15 

L-2 

4 

5 

1954-55 

377220 

BE 

377220 

T readle-Vac 

15 

LM 

L 

LE-2005- 

5 

6 

1956-57 

377385'° 

BE 

377385 

Treadle-Vac 

15 

L-3 

LD-2005- 

B 

6 

7 

1956-57 Continental 


H 

377389 

Treadle-Vac 

15 


4048 347 

7 

8 

Early 1956 Continental 

377503 

1 


Treadle-Vac 

15 

■ 

MC-2005- 

A 

8 

9 

Early 1958 Lincoln 

378592 


378416 

Treadle-Vac 

15 


LF-2005- 

B 

LF-2005- 

B 

LF-2005- 

C 

9 


Mid 1958 

378592 


378745 

Treadle-Vac 

15 


10 


1958 

378592 

B 

378592 

T readle-Vac 

15 


11 

12 

1958-59 Continental 

378592 

BE 

378592 

T readle-Vac 

15 

L-5 

LF-2005- 

C 

12 

13 

1959 Lincoln 


BE 

379086 

Treadle-Vac 

15 

L-7 

B9LL- 

13 









2005-A 


14 

1959-60 


BE 

2500 083 

Treadle-Vac 

15 

L-8 

COLL- 

14 









2005-A 


15 

1961-63 


BE 

2500 482 

Master-Vac 

18 

L 

CIVV- 

15 









2005-B 


16 

1964 


BE 

2502 773 

Master-Vac 

18 

L-l 

C4VA- 

16 









2005-C 


17 

Early 1965 


BE 

2503 472 

Master-Vac 

21 

L-2 

C5VA- 

17 









2005-A 



Late 1965 Lincoln w/ 









18 

Disc Brake 


BE 


Master-Vac 


L-4 

C5VA- 

18 









2005-E 



to. Refer to Treadle-Vac Section of 9-800 Catalog for Modification Information, 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Parts 

PageNo. 

Line 

No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 

2941 

379928 

203 



u 

378317 

378318 

376693-<> 

-- 


Integral 

261 


378317 

378318 

376693-° 

-■ 


Integral 

261 

1 

378317 

378318 

376889 40 

- 

- 

Integral 

261 


378317 

378318 

377284 40 

- 

- 

Integral 

261 

1 

378328 

378329 

377 530 40 

377531 

- 

Integral 

269 

E 


■9 

HETTZEjfifli 

■1 

-- 

Integral 

377122 

269 

269 

9 

378330 

378331 

378742 40 

377531 

- 

17 

269 


378330 

378331 

378742 40 

377531 

- 

17 

269 

11 

378330 

378331 

378742 40 

377531 

- 

17 

269 

12 

378330 

378331 

378742 40 

377531 


22 

269 

13 

379333 

379334 

378153 

- 


18 

287 

14 

2500 401 

2500 402 

378153 

- 

-- 

379281 

287 

15 

2500 781 

2500 782 

379013 

-- 

2846 

379281 

195 

16 

2500 781 

2500 782 

379013 

- 

2846 

379281 

195 

17 

2503 714 

2503 717 

2503 489, 
Front 38 

2503 491 
Rear 38 

— 

2836 

2503 499 

241 

18 

2503 901 

2503 902 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 


2833 

2503 499 

241 


17 . Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-S-126. 

18 . Early 1959 Lincoln uses Check Valve 379928, Late 1959 Lincoln uses Check Valve 379281. 

22 . 1958 uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-5-126, and 1959 uses Check Valve 379928. 

38 . Diaphragm Only„ 

40 . Piston Packing & Diaphragm Kit. 

(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 


X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

Mir. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref.on 
|Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

LINCOLN (Including Continental) (Continued) 

l 

Early 1966 Lincoln w/ 

Disc Brake 

2504 966 

BE 

2504 196 

Master-Vac 

21 


L-5 

C6VA- 

2005-A 

1 

2 

Late 1966 Lincoln w/ 

Disc Brake 

2504 966 

BE 

2504 966 

Master-Vac 

21 


L-7 

C6VY- 

2005-A 

2 

3 

1967 Lincoln w/ 

Disc Brake 

2505 579 

BE 

2505 579 

Master-Vac 

21 


L-9 

C7VA- 

2B195-D 

3 


MACK TRUCK 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1947-59 EE,EF 

1959-66 B-421T 

1957-64 D-30P,D-42P 

1957-59 B-20P,D-20P 

1957-64 B-30P, B-30T, B-30K, 
B-34B 

1957-66 B-421S,D-421S 

374980 

374300 
374229 
374229 
2500 517 

374750 

374230 

374230 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

374980 

374300 

377452 

374229 

375680 

374750 

376664 

374230 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

4 

6 

6 

6 

7 

4 

6 

6 

374980 

374300 

377452 

374229 

375680 

374750 

376664 

374230 

5-QE- 

44A 

5-QE-52 

5-QE-53 

5-QE-45 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1958 Various Models 

1960-61 

2500 690 
2500 690 
2500 720 
2500 720 
2500 720 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

375941 
2500 690 
376504 
2500 710 
2500 720 

Air-Pak 

Air-Pak 

Air-Pak 

Air-Pak 

Air-Pak 

1 

1 

1 

1 

1 

375941 
2500 690 
376504 
2500 710 
2500 720 


12 

13 

14 

15 

16 


MERCURY (Except Comet) 



376802 10 

BE 

376682 

Treadl e-Vac 

15 


M-l 

Mil 

17 


1953-54 


BE 

376802 

Treadle-Vac 

15 


M-2 

18 


1955 

377220 

BE 

377220 

Treadle-Vac 

15 


LM 

LE-2005 

A 

19 


10. Refer to Treadle-Vac Section of 9-800 Catalog for Modification Information. 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Parts 

PageNo. 

Line 

No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


11 

2503 901 

2503 902 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 

Rear 38 

- 

2833 

2503 499 

241 

2 

2505 444 

2503 902 

2503 489, 

Front 3 0 

2503 491 

Rear 38 


2833 

2503 499 

241 

3 

2506 075 


2503 489, 

Front 38 

2503 491 

Rear 38 


2782 

2503 499 

*■ 


4 

377787 

377786 

374510 

374310 


379281 

139 

5 

377793 

377792 

374562 

375116 

.. 

379281 

157 

6 

377789 

377788 

374562 

375116 

- 

379281 

157 

7 

377789 

377788 

374562 

375116 

- 

379281 

157 

8 

377797 

377796 

370451 38 

374310 


379281 

163 

9 

377785 

377784 

374510 

375117 


379281 

139 

10 

377791 

377790 

374562 

375116 

-- 

379281 

157 

11 

377791 

377790 

374562 

375116 


379281 

157 


-- 


375896 

-- 

.. 

-- 

117 

■V| 

376037 


375896 

.. 

.. 

.. 

117 




375896 

-- 

— 

.. 

117 


-- 


375896 

.. 

.. 

.. 

117 


- 


375896 

- 

— 

— 

117 



17 

378317 

378318 

376693 40 

- 


Integral 

261 

18 

378317 

378318 

37669 3 40 

- 

- 

Integral 

261 

19 

378317 

378318 

377284 40 



Integral 

261 


38 . Diaphragm Only* 

40 . Piston Packing & Diaphragm Kit u 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 








ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Line 









Line 


Vehicle 

A-mange 
Unit 

Part No. 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg’s4or5 

tion Code 
or Tag No. 

Mfr. 

Port No. 

No. 


MERCURY (Except Comet) (Continued) 

1 

Early 1956 

377503 

BE 

377503 

Treadl e-Vac 

15 

M 

MC-2005- 

1 

2 

Late 1956 

377740 

BE 

377740 

T readl e-Vac 

15 

M-3 

MC-2005- 

r 

2 

3 

1957-58 


377872 

BE 

377872 

Treadle-Vac 

15 

M-5 

L 

MG-2005- 
B 

3 

4 

Early 1959 All 

379471 

BE 

379110 

Master-Vac 

18 

M 

B9M- 

4 










2A450- 

A3 


5 

Late 1959 

379908 

BE 

379801 

Master-Vac 

18 

M-l 

B9MM- 

5 










2A450- 

B3 


6 

1960 


2500 134 

BE 

2500 075 

Master-Vac 

18 

M-2 

COMM- 

6 










2A450- 

A 


7 

1961 


2502 530 8 

BE 

2500 761 

Master-Vac 

18 

F-2 

CIAA- 

7 










2005-A 


8 

1961 


2502 530 8 

BE 

2500 820 

Master-Vac 

18 

F-2 

F.I.U. 

8 


1961, 










9 

1963 

Monterey 

2504 380 

BE 

2504 380 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

9 




2504 380 

Ml 

C-4106- 

Push-Thru 

26 

C-4106- 

.. 

10 






H,N,X, 



H,N,X, 








AB,AG, 



AB,AG, 








AX,BG 



AX, BG 



n 

1962 



Ml 

C-4106- 

Push-Thru 

26 

C-4106- 

.. 

ID 






AT 



AT 


N 

12 

1961-65 




2502 530 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

Q 

El 

1962-63 

Meteor 

2504 383 

BE 

2504 383 

Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 

Q 

H 

1962-63 


2502 531 

BE 

2502 531 

Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 

m 

15 

1962-63 

All 


Ml 


Push-Thru 

26 

C-4106- 








D,P,R, 



D,P,R, 








Z,AR, 



Z.AR, 








BD,BJ 



BD, 3J 



16 

1964 



BE 


Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 


17 

1964 



Ml 


Push-Thru 

26 

C-4109 

C4AZ- 











2005-A 


18 

1965 



BE 


Master-Vac 

20 

F 

S.R.U. 


19 

1965 



BE 


Master-Vac 

20 

F 

F.I.U. 



1965 


2504 382 

Ml 

C-4201- 

Push-Thru 

26 

C-4201 - 

C5AZ- 







f,g,h 



F,G,H 

2005-A 



1966 

All w/Drum Brake 
& K-H or Midland 









21 


P.B. 

2504 436 

BE 

2504 436 

Master-Vac 

20 

2504 436 

.. 

21 

22 

1966 

All w/Drum Brake 

2504 436 

Ml 

C-4201- 

Push-Thru 

26 

C-4201- 

.. 

22 






AA,T, 



AA,T, 








V,W 



V,W 




8. Vacuum Suspended Master-Vacs will replace Atmospheric Suspended Master-Vacs. However, the reverse 
is not true. 

BE - Bendix. 

Ml - Midland. 

S.R.U. - Service Replacement Unit. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 




Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Service 

No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

raits 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 

r age no. 


■ 

378334 

378318 

377530 40 

377531 

-- 

377122 

269 

B 

378338 

378316 

377813 40 

377643 

- 

377122 

269 


378284 

378285 

378153 

378155 

- 

17 

279 


379323 

379324 

379013 

— 

2849 

379928 

195 

I 

379323 

379324 

379013 

- 

2849 

379928 

195 

| 

2500 389 

2500 022 

379013 

” 

2849 

379928 

195 

1 

2500 389 

2500 022 

379013 

- 

2849 

2500 581 

195 

8 

2500 389 

2500 022 

379013 

- 

2849 

2500 581 

195 

m 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

2502 201 


1 

250 2 976 

" 

2502 995 38 


2849 

2502 989 


ii 

2502 976 

- 

2502 995 38 

-- 

2849 

2502 989 

315 

12 

2502 528 

2502 529 

250 1 08 2 38 

-- 

2849 

2502 201 

217 

mu 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

-- 


2502 201 

217 

ID 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

- 


2502 201 

217 




2502 995 38 


2849 

2502 989 

315 



2502 529 

250 1 082 38 


2849 

2502 201 

217 


2504 827 

-- 

2504 70 1 38 

- 

2854 

-• 

315 


2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

„ 

2849 

2502 201 

217 


2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

.. 

2849 

2502 201 



2504 829 


2504 702 38 

- 

2854 

-- 

315 

21 

2505 002 

2505 003 

2501 082 38 


28 54 

2503 499 

217 

22 

250 5 302 


2504 702 38 


2854 


315 


17 . Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-S-126. 
38 . Diaphragm Only. 

40 . Piston Packing & Diaphragm Kit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 




X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg’s4or! 

Identifica¬ 
tion Code 

5 or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

MERCURY (Except Comet) (Continued) 

1 

2 

1966 All w/Drum Brake 

& Bendix P.B, 

1966 All w/Disc Brake 

250 5 005 
2504 981 

BE 

BE 

2505 005 
2504 123 

Master-Vac 

Master-Vac 

20 

21 

2504 436 
2504 123 

C6AA- 
200 5-A 

1 

2 

3 

1967 All w/Drum Brake 

2505 072 

BE 

2505 072 

Master-Vac 

20 

2505 072 

C7AA- 

2B195- 

A 

3 

4 

w/Disc Brake 

2505 6 28 

BE 

2505 628 

Master-Vac 

21 

250 5 6 28 

M 

4 


MUSTANG (Ford) 

5 

6 

7 

8 

9 

Early 1964 All 

Late 1964 

1964-66 

2504 865 

2504 865 

2504 865 
2504 865 

2504 865 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

2503 158 

2503 621 

2503 737 

2503 900 

2504 450 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

19 

19 

19 

19 

19 

FA 

FA-1 

FA-2 
FA-2 

2504 450 

C2ZA- 

2005-C 

C4ZA- 

2005-C 

C5ZA- 
2005- F 
C6ZA- 
2005-A 

5 

6 

7 

8 

9 


OLDSMOBILE (Including F-85) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

Early 1953 All 

Late 1953 

1954 

1955 

1955 

1956 

1956 

Early 1957 

Early 1957 

Mid 1957 

Late 1957-Early 58 

Late 1957 

376368 

376461 

376790 

377100 

377100 

378752 

378752 

378752 

378752 

378752 

378752 

378752 

BE 

BE 

BE 

BE 

MO 

BE 

MO 

BE 

MO 

BE 

BE 

MO 

376368 
376461 
376790 
377100 
5455 000 
377547 
5455 100 
377929 
5455 151 
378412 
377928 
5455 852 

T readle-Vac 

T readle-Vac 
Treadle-Vac 
Treadle-Vac 

Pi ston 
Treadle-Vac 

Pi ston 

T readle-Vac 

Pi ston 

T readle-Vac 
Treadle-Vac 

Pi ston 

151 

15 

15 

15 

16 

15 

16 

15 

16 
15 

15 

16 


563196 
563808 
565115 
566779 
5455 000 
568199 
5455 100 
570090 
5455 151 
571860 
571232 
5455 852 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


BE - Bendix. 
MO - Moraine. 
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Major 
Repair Kit 


_ APPLICATION LISTINGS (Continued) 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 


Vacuum 

Check 

Valve 


Service 

Parts 

PageNo. 



2503 311 

2503 022 

2500 877 

2503 736 

2503 979 

2500 877 

2504 864 

2503 979 

2500 877 

2504 864 

2503 979 

2500 877 

2504 864 

2503 979 

2500 877 



10 

378315 

378316 

376439 40 

-- 

11 

378315 

378316 

376439 40 

-- 

12 

378315 

378316 

376439 40 

-- 

13 

378335 

378316 

377 20 2 40 

377200 

14 

2500 314 

2500 427 

2500 316 


15 

378335 

378316 

377202 40 

377200 

16 

2500 314 

2500 427 

2500 316 

-- 

17 

378335 

378316 

377202 40 

377200 

18 

2500 314 

2500 427 

2500 316 

-- 

19 

378335 

378316 

37720 2 40 

377200 

20 

378477 

378479 

378153 

378155 

21 

2500 313 

2500 430 

2500 316 

— 


13 

261 

13 

261 

14 

261 

14 

269 

14 

327 

IS 

269 

15 

327 

16 

269 

16 

327 

16 

269 

16 

279 

16 

327 


t3. Uses Check Valve 377335 & Hose Elbow BK-10785. 

14. Uses Check Valve 377335 & Connector 377645. 

15. Uses Check Valve 379281 & 3/8”X2” Hose plus 2 Hose Clamps (3/8* 1 ). 

16. Uses Check Valve 377335 & Hose Elbow BK-15659. 

38. Diaphragm Only, 

40. Piston Packing & Diaphragm Kit, 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 






ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 


Vehicle 

A-Change 
Unit 

Part No. 


Mfr. 

Port. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 1 



Year and Model 

Mfr. 


tion Code 
or Tag No. 

Mfr. 

Part No. | 

No. 


0L DSMO BILE (Including F-85) (1 

Continued) 

1 

Early 1958 

378752 

MO 

5455 885 

Piston 

16 

5455 885 

5455 885 

1 

2 

Late 1958 

378752 

BE 

378752 

T readle- Vac 

15 

0-8 


2 

3 

Late 1958 

378752 

MO 

5456 600 

Piston 

16 



3 

4 

Early 1959 

379121 

BE 


Treadle-Vac 

15 

0-9 


4 

5 

Late 1959 

379121 

BE 

379121 

T readle-Vac 

15 


576408 

5 

6 

1959 


379121 

MO 

5456 635 

Pi ston 

16 

5456 635 

5456 635 

6 


1960-61 

I960 All, 1961 




■ 





7 


All Exc. F-85 

379914 

BE 

379914 

Master-Vac 

18 

O 

577882 

7 

8 

1960 

All 

379914 

MO 

5459 501 

Diaphragm 

22 

5459 501 

5459 501 

8 

9 

1961-62 

All Exc. F-85 

2500 809 

BE 

2500 809 

Master-Vac 


0-1 

582944 

9 


1961 


2500 809 

MO 

5460 115 

Diaphragm 






1962 


2500 809 

MO 

5461 040 

Diaphragm 





19 

1963 


2502 321 

BE 

2502 321 

Master-Vac 


0-2 

.. 

n 

19 

1963 


2502 321 

MO 

5462 286 

Diaphragm 


2286 

5462 286 

m 


1964 

All Exc. F-85 & 
Jetstar 88,w/Std. 








■ 

14 


L ining 

2502 823 

BE 

2502 823 

Master-Vac 

20 

0-4 

384506 

14 

15 

1964 


2502 823 

MO 

5465 240 

Diaphragm 

24 

4341 4 

5465 240 

15 

16 

1964 

Jetstar 88 

2503 026 

BE 

2503 026 

Master-Vac 

20 

0-4 

385003 

16 

17 

1964 

F-85 

54975 

K-H 

54975 

Diaphragm 

15 

AB-64-0 


■El 

18 

1964-65 


2504 186 

BE 

2503 814 

Master-Vac 

20 

BOP 

F.I.U. 

HI 

19 

1964-66 


2504 186 

BE 

2504 186 

Master-Vac 

20 

BOP 

S.R.U. 

H 

20 

1964-66 


2504 186 

MO 

5465 230 

Diaphragm 

24 

4961 

5465 230 

20 


1965 

88,98,Starfire, 
w/Auto.Tr., w/ 









21 


Std. Lining 

2504 970 



Master-Vac 

20 

0-6 


21 

22 

1965-66 


250 4 970 



Master-Vac 

20 

2504 970 

387474 

22 

23 

1965-66 


250 4 970 



Diaphragm 

24 

7361 

5467 360 

23 


1965-66 

Jetstar 88, 

Toronado, w/Auto. 









24. 


Tr. 

250 3 730 

BE 

2503 730 

Master-Vac 

20 

0-5 




1967 

88,98,Starfire, 

Jetstar 88,w/ 









25 


Drum Brake 

2505 0 43 

BE 

2505 043 

Master-Vac 

20 

2505 043 

.. 

25 

26 


w/Disc Brake 

2505 613 

BE 

2505 613 

Master-Vac 

21 

2505 613 


26 


1967 

Toronado w/Drum 









27 


Brake 

2505 056 

BE 

250 5 056 

Master-Vac 

20 

2505 056 

.. 

27 

28 


w/Disc Brake 

2505 614 

BE 

2505 614 

Master-Vac 

21 

2505 614 


28 



4. Check bottom of Master Cylinder for size of bore. 1** or 7/8** signifies diameter. 
MO - Moraine. 

BE - Bendix. 

K-H - Kelsey-Hayes. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 


No* 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

r tins 

Fane No. 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



1 1 

2500 334 

2500 435 

2500 316 

.. 

-- 

16 

327 

2 

378477 

378479 

378153 

378155 


16 

279 

3 

2500 334 

2500 435 

2500 316 

— 


16 

327 

4 

379112 

379113 

378153 

378155 


379928 

279 

5 

379388 

379389 

378153 

-- 


379928 

287 

6 

2500 332 

2500 437 

2500 316 



379928 

327 

7 

2501 125 

2501 126 

2500 035 

„ 

2961 

379928 


8 

2500 748 

-- 

2500 751 9 


2946 

379928 

335 

9 

2501 125 

2501 126 

2500 035 

-- 

2961 

379928 

203 

ia 

2500 748 

-- 

2500 751 s 

- 

2946 

2500 348 

335 

ii 

2504 250 

— 

2500 751 s 

- 

2946 

-- 

335 

12 

2502 322 

2502 323 

2500 035 

— 

2961 

378833 

203 

13 

250 2 910 

- 

2500 751 9 

- 

2949 

2500 348 

335 

14 

2502 890 

2502 891 

250 1 082 36 


2852 

2502 201 

217 

15 

2504 257 

-- 

2504 273 36 


2852 

-- 

343 

16 

2503 027 

2503 028 

2501 082 38 


2853 


217 

17 

2504 872 

-- 

2504 657 38 


2852 

.. 


18 

2502 899 

2502 900 

2501 08 2 38 

-- 

-- 

2502 898 


19 

2504 297 

2504 298 

2501 082 38 

— 

2831 

2502 898 


20 

2504 259 

- 

2504 273 38 

- 

2852 

- 

■tfW 

21 

2503 734 

2503 733 

2501 082 38 


2843 


H 

22 

2504 952 

2502 733 

2501 08 2 38 

-- 

2843 


nl 

23 

2504 901 

- 

2504 273 38 


2852 


HU 

24 

250 3 732 

2503 731 

2501 082 38 


2842 



25 

2506 029 

2506 030 

2505 109 38 


2798 

2502 898 


26 

2506 192 

-- 

2503 489, 

- 

2787 

2502 898 





Front 38 








2503 491 








Rear 38 





27 

2506 045 

2506 046 

2505 109 38 


2798 

2502 898 


28 

2506 189 

— 

2503 489, 

- 

2788 

2502 898 

mm 




Front 38 








2503 491 








Rear 36 







9. Diaphragm Kit* 

1ft. Uses Check Valve 377335 & Hose Elbow BK-15659. 
38. Diaphragm 0nIy o 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



PLYMOUTH (Except Valiant) 


1 Early 1955 All 

2 Late 1955-Early 56 


1 


105-1300 

K-H 

105-1300 

Vac-Draulic 

105-1300 

A 

K-H 

105-1300 

A 

Vac-Draulic 



5 Late 1956 

6 1957-60 

7 1960-61 All 


1959-61 All 


9 1962 All 


10 1962-65 All Exc. 1965 Fury 

11 1962-63 All 


377958 
377958 
2500 414 


C-490-B 


2504 366 


2504 366 BE 
2504 366 Ml 




40300 
41582 
2500 139 


C-490-B 


2501 027 Master-Vac 


2504 366 Master-Vac 
C-4102-H Push-Thru 



1735 620 
C-56 
1637 814 
C-57 
MP 

10 I C-490-B F.I.U. 

PL 2071 072 I 9 





PL S.R.U. 
C-4102-H 2071 072 11 



O 

Early 1965 Fury 

C-4147-A Ml 

C-4147-A 

Push-Thru 


C-4147-A 

F.I.U. 

17 

1965 

Fury 

2504 185 BE 

2503 808 

Master-Vac 

20 

PL-1 

F.I.U. 




2504 185 BE 

2504 185 

Master-Vac 

20 

PL-1 

S.R.U. 

19 

1965-66 

Fury w/Drum Brake 

2504 639 BE 

2504 178 

Master-Vac 

20 

CH-4 

2781 830 

20 

1965-66 

Fury w/Disc Brake 

BE 

2503 704' 

5 Master-Vac 

21 

CH-3 

2530 048 


21 Early 1965 

22 Late 1965-66 

23 


2504 639 

Ml 

C-4124-B 

Push-Thru 

26 

C-4124-B 

2504 639 

Ml 

C-4212-A 

Push-Thru 

26 

C-4212-A 

2504 639 

Ml 

C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219. 



Belvedere, 



Satellite, w/ 



Drum Brake 

2504 650 

BE 


2504 650 

Ml 

Fury w/Drum Brake 

2505 991 

BE 

Fury w/Disc Brake 

2505 835 

BE 

w/Disc Brake 

2505 835 

BE 


2504 650 
C-4213- 

C,D,DB 

2505 268 


21 2505 806 



24 

-- 

25 

mm 

26 

2881 857 

27 

-- 

28 

























APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Line 

No. 

Major 

Repair Kit 

Minor 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 

Parts 
Page No. 


2. Bellows Only, 

5. Uses Check Valve 377928 & 3/8" X2" Hose plus 2 Hose Clamps (3/8"), 

20. Uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889. 

21. 1957-59 uses Check Valve 376553 & Nipple BK-16889, 1960-61 uses Check Valve 379928. 
38. Diaphragm Only, 




(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



w/Disc Brake 



2505 094 9787 413 29 

2506 267 - 30 



3. X-Change Unit Not Available From Factory. Listed For Identification Only 
7. Power Section & Brackets. 

BE - Bendix. 

MO - Moraine. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 


No. 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

r un> 


Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



i 

2505 989 

2505 990 

2501 08 2 38 


2802 

2502 898 


2 

2505 981 

-- 

2500 918, 

-- 

2792 

2502 325 

.. 




Front 38 








2500 910 








Rear 38 





3 

2505 981 

-- 

2500 918, 

.. 

2792 

2502 325 

- 




Front 38 








2500 910 








Rear 38 






4 

378315 

378316 

376119 40 

— 


376072 

261 

5 

378325 

378316 

377199 40 

377200 


1 

23 

^ 269 

6 

378280 

378281 

378153 

378155 


379928 

279 

7 

2500 328 

2500 425 

2500 315 

-- 


23 

327 

8 

378477 

378479 

378153 

378155 


379928 

279 

9 

2500 327 

2500 433 

2500 315 



379928 

327 

10 

379490 

379491 

379013 


2961 

379928 

195 

11 

2500 331 

— 

2500 319 38 


2946 

379928 

335 

12 

2500 746 

- 

2500 751 9 


2946 

379928 

335 

13 

-- 

- - 

mm 


-- 

5 

195 

14 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

379928 

203 

15 

2504 248 

— 

2500 751 9 


2946 


335 

16 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

379928 

203 

17 

2501 724 

2501 725- 

2501 082 38 


2961 

2504 945 

217 

18 

2504 250 

— 

2500 751 9 


2946 


335 

19 

2502 457 

2501 725 

2501 082 38 


2961 

2504 945 

217 

20 

2502 907 

-- 

2502 914 38 


2949 

__ 

339 

21 

2502 532 

2502 840 

2501 08 2 38 


2852 

2502 898 

217 

22 

250 2 532 

2502 840 

2501 08 2 38 


2852 

2501 146 

217 


(Early) 








2503 562 








(Late) 







23 

2504 121 

2502 840 

2501 082 38 


2852 

2502 898 

217 

24 

2504 254 

— 

2504 273 38 


2852 


343 

25 

2504 254 

-- 

2504 273 38 


2852 


343 

26 

2504 901 

— 

2504 273 38 


2852 

mm 

343 

27 

2504 943 

2504 944 

2501 082 38 


2823 

2502 898 

217 

28 

2505 600 

- 

2504 273 38 


2823 

— 

343 

29 

2505 691 

2505 692 

2505 109 38 


2798 

2502 898 


30 

2506 188 

-- 

2503 489, 


2786 

2502 898 





Front 38 








250 3 491 








Rear 38 







5. Uses Check Valve 377928 & 3/8”X2” Hose plus 2 Hose Clamps (3/8”). 
9. Diaphragm Kite 

23. 1955 Pontiac uses Check Valve 376072, 1956-57 Pontiac uses 379928 B 
38. Diaphragm Only. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





M 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 



Identifica- 

■Q3B9 

No. 

Y 

ear and Model 

Mfr. 

m 

tion Code 
or Tag No. 

■ 

■jWrfl 


RAMBLER 


1956 

Hudson-Nash 









1 


6 Cyl. Rambler 

Wtjmm 

BE 

378114 

T readle- Vac 

15 

R 

3119 283 

1 

2 

Early 1957 6 Cylinder 

im 

BE 

378126 

Treadle-Vac 

15 

R-l 

-- 

2 


1957 

Late 1957 Rambler 

6 Cyl. & 1957 









3 


Rambler V-8 

378234 


378085 

Treadle-Vac 

15 

R-2 


3 

4 

1958 

All 

378582 

BE 

378544 

Treadle-Vac 

15 

N-4 


4 

5 

1959 


379256 s 

BE 

379467 

Treadle-Vac 

15 

N-5 


5 


1960-61 

1960 All Exc. 
American, 1961 









6 


Rebel & Ambass. 

5459 179 

MO 

5459 179 

Diaphragm 

22 

5459 179 

3157 906 

6 

7 

1961 

Super & Deluxe 


MO 


Diaphragm 

22 


5460 596 

7 

L 

1962 

01,10,80 

2501 626 

BE 

2501 726 

Master-Vac 


R-l 

3165 697 

8 

9 

1963 

80 

2502 320 

BE 


Master-Vac 

■ 

R-3 

3167 033 

H 

10 


01 

2502 319 

BE 


Master-Vac 

I 

R-4 

3167 342 

m 

11 


10 

250 2 408 

BE 


Master-Vac 

«!■ 

R-5 



KQ 

1964 

80 



2502 675 

Master-Vac 

20 

A-B 

3172 006 

12 

■|1 





2502 647 

Master-Vac 

20 

R-6 

3171 091 

13 



10 



2502 668 

Master-Vac 

20 

C-L 

3172 041 

14 


1965 

10,80, (V-8),w/Drum 









15 

1964-65 

Brake 

10,80,(6 & 8 Cyl.) 

2503 889 

BE 

2503 613 

Master-Vac 

20 

AB-1 

3178 383 

15 

16 

1965 

w/Drum Brake 
10,80,(V-8),w/ 

2503 889 

BE 

2503 784 

Master-Vac 

20 

AB-1 

F.I.U. 

16 

17 


Disc Brake 

2503 936 

BE 

2503 915 

Master-Vac 

20 

RD-8 

3179 391 

17 

18 

1965 

01 w/Drum Brake 

2503 892 

BE 

250 3 615 

Master-Vac 

20 

R-A 

3178 382 

18 


1965 

10 (6 Cyl.), w/ 









19 

1965 

Disc Brake 

10 (6 Cyl.), w/ 

2504 979 

BE 

2503 921 

Master-Vac 

20 

R-D 

3179 339 

19 

20 

1965 

Disc Brake 

10 (6 Cyl.), w/Drum 

2504 979 

BE 

2503 593 

Master-Vac 

20 

R-D 

3179 339 

20 

21 


Brake 

2503 886 

BE 

250 3 614 

Master-Vac 

20 

CL-1 

3178 384 

21 


1966 

01 (6 Cyl.), w/ 









22 


Drum Brake 

10 (6 Cyl.), w/ 

2503 892 

BE 

2504 342 

Master-Vac 

20 

R-A 

3182 090 

22 

23 


Drum Brake 

80 (6 & 8 Cyl.), 

10(8 Cyl.), 

2503 886 

BE 

2504 341 

Master-Vac 

20 

CL-1 

3182 089 

23 

24 


w/Drum Brake 

01 (8 Cyl.), w/ 

2503 889 

BE 

2504 340 

Master-Vac 

20 

AB-1 

3182 241 

24 

25 


Drum Brake 

2505 262 

BE 

2505 089 

Master-Vac 

20 

250 5 089 


25 

26 


01 (8 Cyl.), w/ 

Di sc Brake 

2505 470 

BE 

2504 442 

Master-Vac 

20 

2504 442 


26 



10 (6 Cyl.), w/ 








27 


Disc Brake 

80 (6 & 8 Cyl.), 

10 (8 Cyl.), 50, 

2504 979 

BE 

2504 601 

Master-Vac 

20 

2504 601 

3184 160 

27 

28 


w/Disc Brake 

2504 980 

BE 

2504 602 

Master-Vac 

20 

2504 602 

3184 159 

28 



3. X-Change Unit not available from Factory. Listed for Identification Only. 
BE - Bendix. 

MO - Moraine. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 



SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

■M 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 





or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 






Kit 

Kit 

Repair Kit 


mum 


1 




1 

.. 

13 

269 


ML M 




— 

17 

269 


378292 

378293 

378153 

378155 

.. 

17 

279 

4 

378602 

378603 

378153 

378155 

- 

379281 

279 

5 

379325 

379326 

378153 

- 

- 

379281 

287 

6 

2500 746 


2500 751 9 


2946 

379281 

335 

7 

2500 746 

- 

2500 751 9 


2946 

- 

335 

8 

2501 610 

2501 749 

2501 08 2 30 


2944 

2502 325 

229 

9 

2502 287 

2502 288 

250 1 082 38 


2870 

2502 325 

229 

10 

2502 290 

2502 288 

2501 08 2 38 


2870 

2502 325 

229 

11 

2502 400 

2502 401 

2501 082 38 


2870 

2502 325 

229 

12 

2502 785 

250 2 784 

2501 082 38 


2858 

2502 325 

229 

13 

2502 783 

2502 782 

2501 082 38 


2858 

2502 325 

229 

14 

2502 781 

2502 782 

2501 082 38 


2858 

2502 325 

229 

15 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

2502 325 

229 

16 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

2502 325 

229 

17 

2503 939 

2503 595 

2501 08 2 38 


2838 

2502 325 

229 

18 

2503 893 

2503 895 

2501 08 2 38 


2840 

2502 325 

229 

19 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 


2838 

2502 325 

229 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 


2838 

2502 325 

229 

21 

2503 888 

2503 895 

2501 08 2 38 


2840 

2502 325 

229 

22 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

2502 325 

229 

23 

2503 888 

2503 895 

250 1 082 38 


2840 

2502 325 

229 

24 

2503 890 

2503 895 

250 1 082 38 

- 

2840 

2502 325 

229 

25 

2505 264 

2503 895 

2501 08 2 38 


2840 

2502 325 

229 

26 

2505 469 

2503 595 

2501 08 2 38 

- 

2838 

2502 325 

229 

27 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 

- 

2838 

2502 325 

229 

28 

2503 939 

250 3 595 

2501 08 2 38 

.. 

2838 

2502 325 

229 



9. Diaphragm Kit. 

13. Uses Check Valve 377335 & Hose Elbow BK-10785. 

17. Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-S-126. 

38. Diaphragm Only* (continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg's4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

RAMBLER (Continued) 


1967 

10 (6 Cyl.), w/ 









l 


Drum Brake 

2503 886 

BE 

2505 845 

Master-Vac 

20 

2505 845 

— 

1 



80 (6 & 8 Cyl.), 











10 (8 Cyl.), w/ 









2 


Drum Brake 

2503 889 

BE 

2505 846 

Master-Vac 

20 

2505 846 

— 

2 



80 (6 & 8 Cyl.), 











10(8 Cyl.), 50, 









3 


w/Disc Brake 

2506 219 

BE 

2505 878 

Master-Vac 

21 

2505 878 

3188 584 

3 


STUDEBAKER PASS. CARS (Including Avanti & 

Packard) 

4 

1952-Early 53 Packard 

376355 

BE 

376038 

Treadle-Vac 

15 

P 

433840 

4 

5 

Late 1953-54 

376355 

BE 

376355 

Treadle-Vac 

15 

P-1 

446270 

5 

6 

Early 1955 

377697'° 

BE 

377141 

Treadle-Vac 

15 

P-2 

465309 

6 

7 

Late 1955 

377697’° 

BE 

377529 

Treadle-Vac 

15 

P-3 

473400 

7 

8 

1955-56 


377697 

BE 

377697 

Treadle-Vac 

15 

P-4 

648830 

8 


1955-59 

1957-58 Packard 











1955-59 Stude. 

378003 

BE 

378003 

Hydrovac 

3 

378003 

1541 720 

9 


1959-62 

Studebaker 

378524 

BE 

378524 

Hydrovac 

3 

378524 

1544 394 

10 


1961 


2500 817 

BE 

2500 775 

Master-Vac 

18 

S 

1552 053 

11 


1962 


250 1 683 

BE 

2501 525 

Master-Vac 

20 

S-l 

1554 896 

12 

13 

1963 

Lark w/Drum Brake 

2502 472 

BE 

2502 376 

Master-Vac 

20 

$-3 

1558 367 

13 


1962-64 

Avanti & Lark w/ 









14 


Disc Brake 

2502 302 

BE 

2502 341 

Master-Vac 

21 

S-4 

1557 527 

14 






(Lark) 






15 



2502 302 

BE 

2502 1 33 

Master-Vac 

21 

S-4,S-5 

1557 527 

15 






(Avanti) 






16 

1962-66 

Hawk 

2502 340 

BE 

2502 340 

Hydrovac 

4 

2502 340 

1558 380 

16 

17 

1964 

Lark w/Drum Brake 

2503 035 

BE 

2502 765 

Master-Vac 

20 

S-6 

1561 282 

17 



10. Refer to Treadle-Vac Section of 9-800 Catalog for Modification Information. 
BE - Bendix 
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Major 
Repair Kit 


377783 


377783 

2500 815 

2501 681 


2502 470 


_ APPLICATION LISTINGS (Continued) _ 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 




Piston Packing 

Poppet 

Master 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 



378316 

378316 

378316 

378316 

378316 

378081 


378081 

2500 816 

2501 450 


2502 471 


376119 40 
376119 40 

377199 40 
377762 40 

374515 


374515 

2500 035 

2501 08 2 38 


2501 082 38 


377200 

377200 

377643 

377040 


377040 



16 

250 2 462 

17 

2503 029 


2502 463 


2503 030 


Re 


379322 


2501 08 2 38 



17. Uses Check Valve 376072 & Pipe Bushing 92-S-126. 
38. Diaphragm Only. 

40. Piston Packing & Diaphragm Kit. 


Vacuum 

Check 

Valve 


Service 
Parts 
Page No. 


- 

2840 

“• 

2840 

- 

2773 




378833 
2502 201 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Vehicle 

Year and Model 


STUDEBAKER TRUCK 


X-Change 
Unit 
Part No. 


ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 




Piet. 

Identifica¬ 

Mfr. 

Type of 

Ref.on 

tion Code 

Port. No. 

Unit 

Pg’s4or5 

or Tag No. 


Vehicle 

Mfr. 



3 

4 

1955-57 E-l 3-55, E-14-55, 
E-15-55,3E5,3E6, 
3E7,(Optional) 

374550 

374550 

BE 

BE 


1956-57 3E11,3E12,3E13, 



5 

3E14,(Optional) 

378003 

BE 

6 


378003 

BE 


1956-59 3E17-55,3E28-71, 
3 E 40-71 


8 1959-65 4040 (2 Ton Opt.) 

9 



374980 Hydrovac 




THUNDERBIRD (Ford) 


374980 - 7 

375932 » 8 

377042 1691 611 9 




10 C-3400-B B6A- 

2005-A 

13 T-58 BBS- 

200 5-A 

18 T B9SS- 

2005-A 

18 T-l CISS- 

2005-C 

20 F S.R.U. 




























APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 



Piston Packing 

Poppet 

Master 

Vacuum 

Major 

Minor 

or Diaphragm 

Replacement 

Cylinder 

Check 

Repair Kit 

Repair Kit 

Kit 

Kit 

Repair Kit 

Valve 



2500 264 44 

2500 440 43 

2500 330 

2500 443 



2500 022 
2504 446 


Service 
Parts 
Page No. 



- 

2867 

2501 146 

211 

-- 

- 

2502 898 


- 

2831 

2502 898 

217 

-- 

2852 

.. 

343 


2853 

■■ 

343 







































APPLICATION LISTINGS (Continued) 



Ml - Midland. 

BE - Bendix. 

S.RAJ. - Service Replacement Unit, 
F.I.U. - Field Installation Unit 












































APPLICATION LISTINGS (Continued) 



2502 976 


2504 827 




2503 717 


2505 305 



2502 995 38 


2504 701 38 


2503 489 
Front 38 
2503 491 


2505 357, 

Front 38 

2505 358 
Rear 38 








2500 076 
2500 076 
2500 076 
2500 076 
2500 076 
2500 076 


2500 077 
2500 077 
2500 077 
2500 077 
2500 077 
2500 077 


2500 035 
2500 035 
2500 035 
2500 035 
2500 035 
2500 035 


12 

l 

377793 

377792 

374562 

375116 


38. Diaphragm Only. 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 

Unit 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Type of 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 


Ref.on 

tion Code 

Mfr. 

No. 



Part No. 

Mfr. 

Part. No. 

Unit 

Pg*s4or5 

or Tag No. 

Part No. 



WHITE TRUCK (Continued) 


1946-59 

WB-20,-20T,(Opt.) < 
WB-22,-22T,-26,WB- 
28, -28T, W B-2264, WC- 
20,-20T,-20B-l (Opt.), 
WC-22,-22T,WC-26, 
-26T,WC-2264,3020, 
(Opt.), 3022-64,3026, 
WC-16 PLT,(Opt.), 
WC-2264T,3020PLT 









1 


(Opt.) 

374230 

BE 

376664 

Hydrovac 

6 

376664 

-- 

1 

2 



374230 

BE 

374230 

Hydrovac 

6 

374230 

435298 

2 


1949-59 

WB-14,-18,-18T,-18B- 
1,2000B,3014,-LB, 
W,-WLB,3015,-LB, 
-W,-WL B,3016,3018, 
WC-14,-16,-16B, 
16T,WC-18,-18T, 









3 


-18B-1 

374980 

BE 

374980 

Hydrovac 

4 

374980 

464322 

3 

4 

1949-66 

3014 

379474 

BE 

374000 

Hydrovac 

4 


483130 

4 

5 



379474 

BE 

379474 

Hydrovac 

4 

3/9474 

- 

5 


1949-59 

WC-18,-18T,-18B, 

(0 P t.),WC-20,-20B, 

-20PLT,-20T,-20B-1, 

WC-2064,3018,(Opt.), 

3020,-PLT,WC-16 

PLT,WC-22,-22T, 

WC-26,-26R,3022, 









6 


3026,9000T 

375278 

BE 

375278 

Hydrovac 

5 

374278 

470323 

6 

7 

1950-59 

Various Models 

2500 685 

BE 

375440 

Air-Pak 

1 

375440 

.. 


8 



2500 685 

BE 

2500 685 

Air-Pak 

1 

2500 685 

-- 


m 

1960-62 

Various Models 

2501 503 

BE 

2500 506 

Mini-Pak 

2 

2500 506 

Y-665664 

9 

m 

1960-66 


2501 503 

BE 

2501 503 

Mini-Pak 

2 

2501 503 

665664 

10 

ii 

1962 

Various Models 

2501 001 

BE 

2501 001 

Hydrovac 

7 

2501 001 

688421 

11 

12 

1962 


375844 

BE 

375844 

Air-Pak 

1 

375844 

- 

12 



WILLYS 

■ 

1963-64 

Kaiser Jeep, * * J" 
Series w/Auto, 









1 


Trans. 

250 2 466 

BE 

2502 466 

Master-Vac 

21 

W 

932981 

13 



BE • Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Parts 

PageNo. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replacement 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 

2 

377791 

377791 

377790 

377790 

374562 

374562 

375116 

375116 


379281 

379281 

157 

157 

3 

377787 

377786 

374510 

374310 


379281 

139 


SiKxSSiil 

377765 

379506 

B KTHll 

374310 

— 

379281 

378833 

139 

129 

6 

377785 

377784 

375414 

375117 


379281 

151 



36 . Diaphragm Only* 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 
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NUMERICAL LISTINGS 




BRAKE 

RESTORATION 


BENDIX POWER BRAKE UNITS 
BY PART NUMBER 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg's. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

M 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 


373853 

373853 

Hyd rovac 

4 

377787 

377786 

374510 

374310 

- 

139 

374000 

379474 

Hydrovac 

4 

377766 

377765 

374515 

374310 


139 

374229 

374229 

Hydrovac 

6 

377789 

377788 

374562 

375116 


157 

374230 

374230 

Hydrovac 

6 

377791 


374562 

375116 


157 

374300 

374300 

Hydrovac 

6 

377793 

377792 

374562 

375116 


157 

374550 

374550 

Hydrovac 

4 

377770 

377769 

374515 

374310 


139 

374750 

374750 

Hydrovac 

4 

377785 

377784 

374510 

375117 


139 

374980 

374980 

Hydrovac 

4 

377787 

377786 

374510 

374310 


139 

375100 

374550 

Hydrovac 

4 

377775 

378159 

374515 

374310 


139 

375278 

375278 

Hydrovac 

5 

377785 

377784 

375414 

375117 


151 

375279 

375279 

Hydrovac 

5 

377787 

377786 

375310 

374310 


151 

375440 

2500 685 

Air-Pak 

1 

375897 

- 

375896 

— 


117 

375680 

2500 517 

Hydrovac 

mm 

377797 

377796 

— 

374310 


163 

375698 

375698 

Hydrovac 

H 

2502 723 

- 

374510 

374310 

- 

139 

375756 

2500 690 

Air-Pak 

i 

376037 

” 

375896 

- 

- 

117 


2500 695 

Air-Pak 

i 

375898 

- 

375896 

- 

- 

117 


2500 685 

Air-Pak 

i 

375897 

- 

375896 

- 

-- 

117 

375844 

375844 

Air-Pak 

i 

375898 

-- 

375896 

- 

- 

117 

375901 

2500 700 

Air-Pak 

i 

375897 

— 

375896 



117 

375932 

377042 

Hydrovac 

4 

- 

- 

374510 

375117 


139 

375941 

2500 690 

Air-Pak 

1 

— 

.. 

375896 

— 

- 

117 

376038 

376355 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

-- 

- 

261 

376155 

2501 001 

Hydrovac 

7 

377799 

377798 

- 

374310 


163 


376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

- 


261 

376355 

376355 

Treadl e-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

-- 

— 

261 

376368 

376368 

Tread 1 e-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 

- 

— 

261 


376440 

Air-Pak 

1 

376037 

- 

375896 

- 


117 

376442 

376442 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376794 

-- 

— 

261 

376461 

376461 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 

- 


261 

376500 

376500 

Hydrovac 

3 

377772 

thru 

Code 92 
377777 

after 
Code 92 

377771 

thru 

Code 92 
377776 

after 
Code 92 

376804 

377040 


129 

376504 

2500 720 

Air-Pak 

1 


- 

375896 

- 

— 

117 

376658 

376658 

Hydrovac 

6 

377795 

2500 000 

374562 

375116 


157 

376664 

374230 

Hydrovac 

6 

377791 

377790 

374562 

375116 


157 

376681 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

- 

-- 

261 

376682 

376802 

T readle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

-- 

- 

261 

376699 

24 

Treadle-Vac 

15 

378319 


- 

— 


261 

376700 

379900 

Hydrovac 

3 

378160 

378159 

374515 


-- 

129 

376710 

376710 

Hydrovac 

5 

377787 

377786 

375414 



151 

376712 

2500 715 

Air-Pak 

1 

376037 

-* 

375896 

- 


117 

376730 

24 

T readle-Vac 

15 

378321 

378322 

— 

-- 

— 

261 

376755 

376755 

Hydrovac 

3 

377772 

thru 

Code 88 
377777 

after 

Code 88 

37777,1 

thru 

Code 88 

377776 

after 
Code 88 

376804 

377040 


129 


24 Repair Kits and Service Parts Only. 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 

Parts 

Pg.No. 

376774 

376774 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

- 

-- 

261 

376789 

24 

Treadle-Vac 

15 

378319 

378320 

376792 

-- 

- 

261 

376790 

376790 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 

- 


261 

376802 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

-- 


261 

376838 

377220 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376889 

-- 

— 

261 

376862 

378265 

Hydrovac 

4 

378263 

378262 

374515 

374310 

-- 

139 

376911 

376911 

Treadle-Vac 

15 

378319 

378320 

376942 

— 


261 

376970 

24 

Hydrovac 

3 

377779 

377778 

376804 

377040 


129 

377011 

377011 

Hydrovac 

3 

377779 

377778 

376804 

377040 

-- 

129 

377029 

377674 

T readle-Vac 

15 

378324 

378320 

377228 

377200 

-- 

269 

377042 

377042 

Hydrovac 

4 

- 

- 

374510 

375117 


139 

377048 

37787424 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377199 

377200 


269 

377100 

377100 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

- 

269 

377141 

377697 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

-- 

377200 


269 

377143 

377143 

Treadle-Vac 

15 

378326 

378327 

- 

377200 


269 

377144 

377144 

Hydrovac 

3 

377777 

377776 

376804 

377040 

-- 

129 

377215 

377215 

Hydrovac 

4 

378243 

- 

374510 

374310 


139 

377220 

377220 

T readle-Vac 

15 

378317 

378318 

377284 

- 


261 

377372 

376500 

Hydrovac 

3 

378160 

378159 

376804 

377040 

— 

129 

377385 

377385 

Treadle-Vac 

15 

378328 

378329 

377530 

377531 

.. 

269 

377389 

377503 

Treadle-Vac 

15 

378330 

378331 

377530 

377531 

.. 

269 

377452 

374229 

Hydrovac 

6 

377789 

377788 

374562 

375116 


157 

377456 

2500 700 

Air-Pak 

1 

375897 

“ 

375896 

-- 


117 

377475 

377475 

Hydrovac 

4 

378879 

378878 

1 374515 

374310 

— 

139 

377500 

377500 

Treadle-Vac 

15 

378332 

378333 

377642 

377643 

.. 

269 

377503 

377503 

Treadle-Vac 

15 

378334 

378318 

377530 

377531 

-- 

269 

377529 

377697 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377199 

377200 

— 

269 

377543 

379900 

Hydrovac 

3 

378160 

378159 

374515 

377040 

— 

129 

377547 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

.. 

269 

377558 

377958 

Power-Vac 

12 

377651 

- 

- 

— 

.. 

251 

377600 

379776 

Hydrovac 

4 

378160 

378159 

374515 

377040 


129 

377615 

379900 

Hydrovac 

3 

378160 

378159 

374515 

377040 


129 

377623 

377623 

Hydrovac 

6 

377795 

2500 000 

374562 

375116 

-- 

157 

377674 

37767424 

Treadle-Vac 

15 

378282 

378283 

378153 

378155 

.. 

279 

377678 

378003 

Hydrovac 

3 

377783 

378081 

374515 

377040 

.. 

129 

377697 

377697 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377762 

377643 

__ 

269 

377700 

377700 

Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 

-- 

269 

377740 

377740 

Treadle-Vac 

15 

378338 

378316 

377813 

377643 


269 

377742 

377674 

Treadle-Vac 

15 

378324 

378320 

377228 

377200 


269 

377800 

2500 397 

Hydrovac 

4 

377768 

377767 

374515 

377040 

.. 

129 

377839 

377839 

Hydrovac 

6 

377795 

2500 000 

374562 

375116 


157 

377860 

377958 

Power-Vac 

12 

377651 

- 

377696 

— 


251 

377868 

377868 

Hydrovac 

3 

378082 

378081 

374515 

377040 

— 

129 

377869 

377869 

Hydrovac 

3 

378082 

378081 

374515 

377040 

— 

129 

377870 

377870 

Hydrovac 

3 

378160 

378159 

376804 

377040 

— 

129 

377872 

377872 

Treadle-Vac 

15 

378284 

378285 

378153 

378155 

— 

279 

377874 

37787424 

Treadle-Vac 

15 

378280 

378281 

378153 

378155 

— 

279 

377928 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 

- 

279 

377929 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

— 

269 

377958 

377958 

Power-Vac 

12 

378877 

-- 

378051 

— 


255 

377998 

378478 

Treadle-Vac 

15 

378288 

378289 

378185 

378155 


279 

378003 

378003 

Hydrovac 

3 

377783 

378081 

374515 

377040 

— 

129 

378084 

378084 

Treadle-Vac 

15 

378290 

378291 

378153 

378155 


279 

378085 

378234 

Treadle-Vac 

15 

378292 

378293 

378153 

378155 

- 

279 

378114 

377700 

T readle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 


269 


24 Repair Kits and Service Parts Only. 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 

Parts 

Pg.No. 

378126 


Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

1 

377643 

mm 

269 

378161 

378084 

Treadle-Vac 

15 

378326 

378327 


377200 

__ 

269 

378182 


Hydrovac 

3 

377772 

377771 

376804 

377040 

.. 

129 

378234 

378234 

T read le-Vac 

15 

378292 

378293 

378153 

378155 


279 

378265 

378265 

Hydrovac 

4 

378263 

378262 

374515 

374310 


139 

378412 

378752 

T readl e-Vac 

15 

378335 

378316 


377200 

- 

269 

378416 

378592 

Treadl e-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 

-- 

269 

378425 

378425 

T readl e-Vac 

15 

378284 

378285 

378153 

378155 

- 

279 

378464 

374750 

Hydrovac 

4 

377785 

377784 

- 

— 

- 

139 

378471 

378471 

T readl e-Vac 

15 

378533 

378534 

377762 

377643 

- 

269 

378478 

378478 

T readl e-Vac 

15 

378288 

378289 

378185 

378155 

- 

279 

378487 

378487 

Treadle-Vac 

15 

378535 

378536 

378153 

378155 


279 


378524 

Hydrovac 

3 

377783 

378081 

374515 

377040 


129 


378543 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 

— 

279 

378544 

378582 

Treadl e-Vac 

15 

378602 

378603 

378153 

378155 


279 

378582 

378582 

Treadl e-Vac 

15 

378602 

378603 

378153 

378155 

-- 

279 

378589 

2500 735 

Air-Pak 

1 

376037 

— 

375896 

-- 

— 

117 

378592 

378592 

T readle-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 


269 

378600 

379776 

Hydrovac 

4 

378741 

377769 

374515 

377040 


129 

378745 

378592 

Treadle-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 

— 

269 

378752 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 


279 

378802 

378802 

Hydrovac 

4 

379319 

379318 

Be 

“ 


129 

wmm 


Hydrovac 

4 

379321 

379320 


- 

-- 

129 

378855 

378855 

Hydrovac 

3 

377777 

377776 

374515 

377040 

— 

129 


2500 003 

Master-Vac 

18 

379011 

379012 

379013 

— 

2961 

195 


2500 712 

Master-Vac 

18 

379011 

379012 

379013 

.. 

2961 

195 

379039 


Master-Vac 

18 

379490 

379491 

379013 

.. 

2961 

195 

379055 

379121 

Treadle-Vac 

15 

379112 

379113 


378155 

.. 

279 

379082 


Treadle-Vac 

15 

379038 

379799 


378155 

.. 

279 

379086 

2500 083 

Treadl e-Vac 

15 

379333 

379334 

378153 

-- 


287 

379110 

379471 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

— 

2849 

195 

379119 

379250 24 

Treadle-Vac 

15 

379308 

379309 

378153 

- 

— 

287 

379121 

379121 

Treadle-Vac 

15 

379388 

379389 

378153 

— 

-- 

287 


37925024 

Treadle-Vac 

15 

379308 

379309 

378153 


.. 

287 

379256 

37925624 

Treadle-Vac 

15 

379325 

379326 

378153 

- 


287 

379315 

379315 

Hydrovac 

4 

379414 

379413 

379322 


.. 

129 

379466 

379039 

Master-Vac 

18 

379490 

379491 

379013 


2961 

195 

379467 

379256 24 

Treadle-Vac 

15 

379325 

379326 

378153 

-- 

.. 

287 

379471 

379471 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 


2849 

195 

379474 

379474 

Hydrovac 

4 

379507 

379506 

379322 


- 

129 

379481 

2501 001 

Hydrovac 

7 

379842 

379841 

— 

374310 

- 

163 

379482 

379482 

Hydrovac 

4 

« 

-- 

379322 

- 

- 

129 

379492 

2500 631 

Hydrovac 

4 

379414 

379413 

379322 

- 

- 

129 

379494 

379543 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

- 

2849 

195 

379495 

379544 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 


2849 

195 

379543 

379543 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

-- 

2849 

195 

379544 

379544 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 


2849 

195 

379695 

2500 660 

Multi-Vac 

7 

2500 007 

2500 006 

— 


__ 

167 

379776 

379776 

Hydrovac 

4 

378160 

378159 

374515 

377040 


129 

379801 

379908 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

— 

2849 

195 

379827 

379827 

Power-Vac 

12 

378877 

- 

378051 

— 

— 

255 

379863 

2500 487 

Hydrovac 

6 

2500 001 

2500 000 

374562 

375116 

-- 

157 

379879 

379997 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

.. 

2849 

195 


379900 

Hydrovac 

4 

379608 

379607 

379322 

.. 

— 

129 

379908 

379908 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

-- 

2849 

195 
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NUMERICAL LIST 


INGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

— 

X-Change 
Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 
4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv, 
Paris 
Pg. No. 

379914 

379914 

Master-Vac 

18 

2501 125 

2501 126 

2500 035 

— 

2961 

203 

379930 

379930 

Power-Vac 

12 

-- 

— 

378051 


- 

255 

379997 

379997 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

- 

2849 

195 

2500 003 

2500 003 

Master-Vac 

18 

2501 056 

2501 057 

2500 035 


2961 

203 

2500 024 

2500 024 

Treadle-Vac 

15 

2500 088 

2500 089 

378153 

— 

- 

287 

2500 036 

2504 433 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 


2941 

203 

25Q0 083 

2500 083 

Tread le-Vac 

15 

2500 401 

2500 402 

378153 


— 

287 

2500 075 

2500 134 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

-- 

2849 

195 

2500 085 

2500 660 

Multi-Vac 

7 

2500 007 

2500 006 

— 

- 

— 

167 

2500 086 

2500 086 

Multi-Pak 

1 

2502 598 

-- 

375896 

« 

— 

117 

2500 087 

2500 087 

Multi-Pak 

1 

2502 599 

” 

375896 

— 

- 

117 

2500 134 

2500 134 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

-- 

2849 

195 

2500 137 

2500 086 

Multi-Pak 

1 

2502 598 

- 

375896 

— 

-- 

117 

2500 138 

2500 087 

Multi-Pak 

1 

2502 599 

- 

375896 

— 

— 

117 

2500 139 

2500 414 

Master-Vac 

18 

2503 260 

2503 261 

2500 035 

-- 

2849 

203 

2500 187 

2503 566 

Mini-Pak 

2 

2500 459 

-- 

2500 460 

__ 

- 

117 

2500 397 

2500 397 

Hydrovac 

4 

2502 105 

2502 106 

379322 


- 

129 

2500 420 

2500 660 

Multi-Vac 

7 

2500 007 

2500 006 

— 


- 

167 

2500 414 

2500 414 

Master-Vac 

18 

2503 260 

2503 261 

2500 035 

.. 

2849 

203 

2500 482 

2500 482 

Master-Vac 

18 

2500 781 

2500 782 

379013 


2846 

195 

2500 484 

2500 484 

Master-Vac 

18 

-- 

- 

« 


— 

195 

2500 487 

2500 487 

Hydrovac 

6 

2500 001 

2500 000 

374562 

375116 

— 

157 

2500 506 

2501 503 

Mini-Pak 

2 

2501 834 

- 

2500 460 

- 

-- 

117 

2500 509 

2501 001 

Hydrovac 

7 

379482 

379481 

.. 

374310 


163 

2500 517 

2500 517 

Hydrovac 

7 

377797 

377796 

.. 

374310 

- 

163 

2500 521 

2500 521 

Hydrovac 

4 

2500 628 

- 

374515 

374310 

- 

139 

2500 538 

2500 538 

Master-Vac 

18 

2501 056 

2501 057 

2500 035 

-- 

2961 

203 

2500 585 

2500 900 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 


2849 

195 

2500 619 

2500 619 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

203 

2500 622 

2502 712 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

203 

2500 631 

2500 631 

Hydrovac 

4 

379608 

379607 

379322 

.. 

-- 

129 

2500 660 

2500 660 

Multi-Vac 

7 

2500 759 

2500 758 

— 


— 

167 

2500 685 

2500 685 

Air-Pak 

1 

.. 

-- 

375896 


-- 

117 

2500 690 

2500 690 

Air-Pak 

1 

376037 


375896 


— 

117 

2500 695 

2500 695 

Air-Pak 

1 

375898 


375896 


-- 

117 

2500 700 

2500 700 

Air-Pak 

1 

375897 


375896 



117 

2500 710 

2500 720 

Air-Pak 

1 


.. 

375896 

-- 


117 

2500 715 

2500 715 

Air-Pak 

1 

376037 

.. 

375896 



117 

2500 720 

2500 720 

Air-Pak 

1 

— 

__ 

375896 



117 

2500 735 

2500 735 

Air-Pak 

1 

376037 


375896 

-- 

.. 

117 

2500 755 

2500 660 

Multi-Vac 

7 

2500 759 

2500 758 

-- 


-- 

167 

2500 761 

2502 530 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 


2849 

195 

2500 775 

2500 817 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

203 

2500 809 

2500 809 

Master-Vac 

18 

2501 125 

2501 126 

2500 035 


2961 

203 

2500 817 

2500 817 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 

.. 

2961 

203 

2500 820 

2502 530 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

.. 

2849 

195 

2500 840 

2502 731 

Master-Vac 

18 

.. 

.. 

2500 035 


-- 

203 

2500 900 

2500 900 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 


2849 

195 

2500 946 

2505 461 

Master-Vac 

21 

2505 462 

2505 463 

2500 918, 
Front as 

2500 910 

Rears. 


2939 

241 

2501 001 

2501 001 

Hydrovac 

7 

379842 

379841 

-- 

374310 

— 

163 

2501 027 

2504 366 

Master-Vac 

21 

2501 460 

2501 461 

2500 918, 

Front as 

2500 910 

Rear ss 


2941 

241 


38 . Diaphragm Only* 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 
Brake 
Part No. 


2501 029 
2501 055 
2501 070 
2501 072 
2501 210 
2501 310 
2501 350 
2501 370 
2501 424 
2501 503 
2501 523 
2501 525 
2501 625 
2501 626 
2501 666 
2501 683 
2501 726 
2501 739 
2501 752 
2501 847 
2501 850 
2501 851 
2501 852 

2501 975 

2502 024 
2502 061 
2502 062 
2502 075 
2502 076 
2502 077 
2502 078 
2502 107 
2502 108 
2502 119 
2502 133 


2502 135 
2502 207 
2502 209 
2502 281 
2502 286 
2502 302 


2502 319 
2502 320 
2502 321 
2502 328 
2502 340 
2502 341 


X-Change 
Unit 
Port No. 


2501 029 

2502 024 
2502 712 

2501 072 
2504 105 

2502 646 

2503 258 

2503 259 
2501 424 
2501 503 
2501 523 

2501 683 

2504 105 
2501 626 

2502 646 
2501 683 

2501 626 

2502 712 
2501 752 
2504 102 
2504 113 
2504 106 
2504 109 

2501 975 

2502 024 
2502 061 
2502 062 
2504 102 
2504 113 
2504 106 
2504 109 
2502 061 
2502 062 
2502 119 
2502 302 


2502 135 
2502 320 
2502 319 
2502 646 
2504 367 
2502 302 


2502 319 
2502 320 
2502 321 
2502 408 
2502 340 
2502 302 


Type of 
Unit 


Hydro vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Multi-Vac 

Multi-Vac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Hydrovac 

Mini-Pak 

Master-Vac 

Master-Vac 

Multi-Vac 

Master-Vac 

Multi-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Multi-Vac 

Multi-Vac 

Multi-Vac 

Multi-Vac 

Multi-Pak 

Master-Vac 


Master-Vac 


Master-Vac 
Master-Vac 
Master-Vac 
Multi-Vac 
Master-Vac 
Master-Voc 


Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Hydrovac 

Master-Vac 




Serv. 
Parts 
Pg. No. 


139 

229 

217 

217 

177 

147 

171 

171 

171 

117 

217 

217 

177 

229 

147 

217 

229 

217 

203 

177 

177 

187 

187 

117 

229 

117 

117 

177 

177 

187 

187 

117 

117 

167 

241 


38 . Diaphragm Only*. 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 

Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 

Parts 

Pg.No. 

2502 358 

2502 865 

Master-Vac 

20 

2503 055 

-- 

2501 082 38 

__ 

2961 

217 

2502 376 

2502 472 

Master-Vac 

20 

2502 470 

2502 471 

2501 082 38 

.. 

2868 

229 

2502 383 

2502 383 

Master-Vac 

20 

2502 457 

2501 725 

2501 082 38 

-- 

2961 

217 

2502 408 

2502 408 

Master-Vac 

20 

2502 400 

2502 401 

2501 082 38 


2870 

229 

2502 442 

2503 927 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 


2941 

203 

2502 452 

2502 452 

Master-Vac 

21 

2502 484 

2502 485 

2500 918, 

Front 38 

2500 910 
Rear 38 


2941 

241 

2502 466 

2502 466 

Master-Vac 

21 

2502 542 


2500 918, 
Front 38 
2500 910 
Rear ss 


2874 

241 

2502 472 

2502 472 

Master-Vac 

20 

2502 470 

2502 471 

2501 082 38 

— 

2868 

229 

2502 497 

2503 927 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 


2941 

203 

2502 500 

2502 731 

Master-Vac 

20 

2502 561 

-- 

2501 082 38 


2961 

217 

2502 530 

2502 530 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

217 

2502 531 

2502 531 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

- 

2849 

217 

2502 536 

2503 566 

Mini-Pak 

2 

2500 459 

i 

2500 460 

-- 

— 

117 

2502 562 

2502 712 

Master-Vac 

20 

2502 464 

2501 450 

2501 082 38 

- 

2961 

217 

2502 563 

2502 563 

Master-Vac 

20 

2502 672 

2501 450 

2501 082 38 


2961 

217 

2502 602 

2502 703 

Multi-Vac 

4 

2502 574 

2502 575 

2501 659 


— 

147 

2502 614 

2502 614 

Master-Vac 

20 

2502 899 

2502 900 

2501 082 38 

- 

2852 

217 

2502 629 

2504 189 

Master-Vac 

20 

2503 665 

2503 666 

2501 082 38 

-- 

2852 

217 

2502 646 

2502 646 

Multi-Vac 

4 

2502 575 

2502 574 

2501 659 


- 

147 

2502 647 

2502 789 

Master-Vac 

20 

2502 783 

— 

2501 082 38 


2858 

229 

2502 668 

2502 790 

Master-Vac 

20 

2502 781 

2502 782 

2501 082 38 

— 

2858 

229 

2502 675 

2502 791 

Master-Vac 

20 

2502 785 

2502 784 

2501 082 38 

-- 

2858 

229 

2502 679 

2503 980 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 082 38 

- 

2859 

229 

2502 702 

2502 702 

Mini-Pak 

2 

2502 387 

-- 

2500 460 

-- 

-- 

117 

2502 703 

2502 703 

Multi-Vac 

4 

2502 574 

2502 575 

2501 659 


-- 

147 

2502 704 

2504 367 

Master-Vac 

20 

2504 378 

2504 379 

2501 082 38 


2941 

.. 

2502 711 

2502 711 

Master-Vac 

20 

2502 892 

(Early) 

2503 156 
(Late) 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

217 

2502 712 

2502 712 

Master-Vac 

20 

2502 973 

2502 893 

2501 082 38 

.. 

2852 

217 

2502 713 

2502 614 

Master-Vac 

20 

2502 899 

2502 900 

2501 082 38 

_ 

2852 

217 

2502 715 

2503 885 

Master-Vac 

21 

2502 769 

2502 770 

2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

241 

2502 731 

2502 731 

Master-Vac 

20 

2502 807 

- 

2501 082 38 

— 

2961 

217 

2502 733 

2503 276 

Master-Vac 

20 

2502 532 

2502 840 

2501 08238 

- 

2852 

217 

2502 765 

2503 035 

Master-Vac 

20 

2503 029 

2503 030 

2501 08238 


2855 

229 

2502 773 

2502 773 

Master-Vac 

18 

2500 781 

2500 782 

379013 


2846 

195 

2502 789 

2502 789 

Master-Vac 

20 

2502 783 

2502 782 

2501 082 38 


2858 

229 

2502 790 

2502 790 

Master-Vac 

20 

2502 781 

2502 782 

2501 082 38 


2858 

229 

2502 791 

2502 791 

Master-Vac 

20 

2502 785 

2502 784 

2501 082 38 


2858 

229 

2502 793 

2502 793 

Master-Vac 

19 

2503 021 

2503 022 

2500 877 38 


2854 

211 

2502 823 

2502 823 

Master-Vac 

20 

2502 890 

2502 891 

2501 08238 

-- 

2852 

217 

2502 824 

2503 702 

Master-Vac 

20 

2502 974 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

217 

2502 842 

2502 712 

Master-Vac 

20 

2502 973 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

217 

2502 865 

2502 865 

Master-Vac 

20 

2503 055 

— 

2501 082 38 

— 

2961 

217 

2502 869 

2504 055 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 254 38 

-- 

-- 

171 


38 . Diaphragm Only* 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 

Parts 

Pg.No. 

2502 935 

2503 275 

Master-Vac 

20 

2503 056 

.. 

250 1 082 38 

-- 

2961 

217 

2502 943 

2503 927 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 


- 

2941 

203 

2502 982 

2504 055 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 254 38 




171 

2503 026 

2503 026 

Master-Vac 

20 

2503 027 

2503 028 

250 1 082 38 


-- 

2853 

217 

2503 035 

2503 035 

Master-Vac 

20 

2503 029 

2503 030 

2501 082 38 


.. 

2855 

229 

2503 059 

2503 059 

Master-Vac 

20 

2503 309 

2503 310 

250 1 082 38 



2852 

217 

2503 076 

2503 702 

Master-Vac 

1 20 

2503 150 

2502 893 

2501 082 38 


__ 

2852 

217 

2503 089 

2503 927 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035(2) 38 


2941 

203 

2505 098 

2503 098 

Hydrovac 

9 

2504 668 

2504 671 

2501 930(2)38 


-- 

183 

2503 123 

2503 123 

Hydrovac 

9 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2)38 


- 

1 183 

2503 139 

2503 139 

Hydrovac 

8 

2504 603 

2504 604 

250 1 254 38 



- 

171 

2503 147 

2502 712 

Master-Vac 

20 

2503 149 

2502 893 

2501 082 38 


- 

2852 

217 

2503 151 

2503 151 

Hydrovac 

8 

2504 605 

2504 606 

2501 401 38 


— 

_ _ 

171 

2503 158 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2503 311 

2503 022 

2500 877 38 



2854 

211 

2503 230 

2503 230 

Mini-Pak 

2 

2503 611 

- 

2500 460 


— 

-- 

117 

2503 258 

2503 258 

Hydrovac 

8 

2501 633 

2501 634 

2501 25438 


-- 

~ 

171 

2503 259 

2502 259 

Hydrovac 

8 

2502 204 

2502 205 

2501 401 38 



-- 

171 

2503 263 

2503 263 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 082 38 



2859 

229 

2503 275 

2503 275 

Master-Vac 

20 

2503 056 


2501 082 38 


- 

2961 

217 

2503 276 

2503 276 

Master-Vac 

20 

2504 121 

2502 840 

2501 082 38 


— 

2852 

217 

2503 289 

2503 289 

Master-Vac 

20 

2503 410 

2502 893 

2501 082 38 


- 

2852 

217 

2503 446 

2503 446 

Master-Vac 

19 

2504 139 

2504 140 

2500 877 38 


- 

2834 

211 

2503 471 

2504 054 

Master-Vac 

21 

2503 716 

2503 717 

2503 489, 

Front 38 
2503 491 
Rear 38 



2836 

241 

2503 472 

2503 760 

Master-Vac 

21 

2503 714 

2503 717 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 



2836 

241 

2503 539 

2503 276 

Master-Vac 

20 

2502 532 
(Early) 

2503 562 
(Late) 

2502 840 

2501 082 38 


2852 

217 

2503 547 

2503 547 

Master-Vac 

19 

2503 700 

2503 701 

2500 877 38 


— 

2854 

211 

2503 566 

2503 566 

Mini-Pak 

2 

2503 611 

-- 

2500 460 



-- 

117 

2503 578 

2503 578 

Master^Vac 

19 

2504 327 

2504 295 

2500 877 38 


2835 

211 

2503 593 

2504 979 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 



2838 

229 

2503 613 

2503 889 

Master-Vac 

20 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 


-- 

2840 

229 

2503 614 

2503 886 

Master-Vac 

20 

2503 888 

2503 895 

2501 082 38 



2840 

229 

2503 615 

2503 892 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 



2840 

229 

2503 618 

2503 618 

Master-Vac 

19 

2503 700 

2503 022 

2500 S77 38 



2854 

211 

2503 621 

2503 737 

Master-Vac 

19 

2503 736 

2503 979 

2500 877 38 


.. 

2854 

211 

2503 625 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2503 736 

2503 979 

2500 877 38 



2854 

211 

2503 702 

2503 702 

Master-Vac 

20 

2503 932 

2503 933 

2501 082 38 



2852 

217 

2503 703 

2503 703 

Air-Pak 

1 

-- 

-- 

375896 


__ 

-- 

117 

2503 704 

2503 704 

Master-Vac 

21 

2506 265 


2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 




241 

2503 723 

2504 970 

Master-Vac 

20 

2503 734 

2503 733 

2501 082 38 


- 

2843 

217 

2503 730 

2503 730 

Master-Vac 

20 

2503 732 

2503 731 

2501 082 38 


-- 

2842 

217 

2503 737 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2504 864 

2503 979 

2500 877 38 


-- 

2854 

211 

2503 760 

2503 760 

Master-Vac 

21 

2503 901 

2503 902 

2503 489, 

Front a® 

2503 491 

Ream 



2833 

241 


38 . Diaphragm Only u 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

w 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 

Parts 

Pg.No. 

2503 784 

2503 889 

Master-Vac 

20 

2503 890 

2503 895 

2501 08238 

- 

2840 

229 

2503 791 

2503 446 35 
2503 578 36 

Master-Vac 

20 

2504 1 39 35 
2504 327 36 

2504 140 35 
250 4 295 36 

2500 87738 

— 

2834 35 
2835 36 

— 

2503 794 

2502 531 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

- 

2849 

__ 

2503 795 

2502 530 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

- 

2849 

__ 

2503 808 

2504 185 

Master-Vac 

20 

2504 095 

2504 096 

2501 08238 

- 

2941 

_ 

2503 814 

2504 186 

Master-Vac 

20 

2502 899 

2502 900 

2501 082 38 

- 

- 

_ 

2503 885 

2503 885 

Master-Vac 

21 

2502 769 

2502 770 

2500 918, 
Front 38 
2500 910 
Rear 38 


2941 

241 

2503 886 

2503 886 

Master-Vac 

20 

2503 888 

2503 895 

250 1 082 38 

— 

2840 

229 

2503 889 

2503 889 

Master-Vac 

20 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

229 

2503 892 

2503 892 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

229 

2503 900 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2504 864 

2503 979 

2500 877 38 


2854 

211 

2503 915 

2503 936 

Master-Vac 

20 

2502 939 

2503 595 

2501 082 38 

— 

2838 

229 

2503 921 

2504 979 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 

— 

2838 

229 

2503 927 

2503 927 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 

2941 

203 

2503 936 

2503 936 

Master-Vac 

20 

2503 939 

2503 595 

2501 082 38 

- 

2838 

229 

2503 980 

2503 980 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 08238 


2859 

229 

2504 052 

2504 055 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 25438 


— 

171 

2504 054 

2504 054 

Master-Vac 

21 

2503 716 

2503 717 

2503 489, 

Front 3e 

2503 491 

Rearse 


2836 

241 

2504 055 

2504 055 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 25438 

— 

- 

171 

2504 058 

2504 105 

Multi-Vac 

8 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 


— 

177 

2504 102 

2504 102 

Multi-Vac 

8 

2502 259 

2502 260 

250 1 401 38 



177 

2504 105 

2504 105 

Multi-Vac 

8 

2501 512 

2501 513 

2501 254 38 

- 


177 

2504 106 

2504 106 

Multi-Yac 

9 

2502 273 

2502 274 

2501 930(2) 

38 


187 

2504 109 

2504 109 

Multi-Vac 

9 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 

38 


187 

2504 111 

2504 102 

Multi-Vac 

8 

2502 259 

2502 260 

2501 401 38 

— 


177 

2504 112 

2504 106 

Multi-Vac 

9 

2502 273 

2502 274 

250 1 930(2) 

38 


187 

2504 113 

2504 113 

Multi-Vac 

8 

2501 512 

2501 513 

2501 25438 

— 


177 

2504 114 

2504 113 

Multi-Vac 

8 

2501 512 

2501 513 

2501 25438 

- 


177 

2504 115 

2504 109 

Multi-Vac 

9 

2502 275 

2502 276 

2501 930(2) 

38 


187 

2504 123 

2504 981 

Master-Vac 

21 

2504 983 

2504 982 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 

Rear 38 


2828 

241 

2504 150 

2504 187 

Multi-Vac 

8 

2502 259 

2502 260 

2501 40138 

.. 

-- 

177 

2504 151 

2504 188 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 25438 

— 

- 

171 

2504 178 

2504 639 

Master-Vac 

20 

2504 641 

2504 642 

2501 08238 

— 

2941 

217 

2504 183 

2504 183 

Air-Pak 

1 

2504 863 

_ 

375896 

— 

— 

117 

2504 184 

2504 184 

Air-Pak 

1 

2505 000 

— 

375896 

2503 236 

— 

117 

2504 185 

2504 185 

Master-Vac 

20 

2504 095 

2504 096 

2501 08238 

— 

2941 

217 

2504 186 

2504 186 

Master-Vac 

20 

2504 297 

2504 298 

2501 0823® 

— 

2831 

217 

2504 187 

2504 187 

Multi-Vac 

8 

2502 259 

2502 260 

2501 40138 

.. 

-- 

177 

2504 188 

2504 188 

Hydrovac 

8 

2502 983 

2502 984 

2501 25438 

__ 

— 

171 

2504 189 

2504 189 

Master-Vac 

20 

2504 441 

2503 666 

2501 08238 

.. 

2852 

217 

2504 196 

2504 966 

Master-Vac 

21 

2503 901 

2503 902 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 


2833 

241 

2504 303 

2503 151 

Hydrovac 

8 

2504 605 

2504 606 

2501 401 38 

_ 

-- 

171 

2504 304 

2503 139 

Hydrovac 

8 

2504 603 

2504 604 

2501 254 38 

- 

- 

171 


35 1" Master Cylinder 

36 1-1/8'* Master Cylinder 
38 Diaphragm Only 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’ S . 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 


Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 
Parts 
Pg. No. 

2504 305 

2503 123 

Hydrovac 

9 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2)38 - 

-- 

183 

2504 306 

2503 098 

Hydrovac 

9 

2504 668 

2504 671 

2501 930(2)38 - 


183 

2504 340 

2503 889 

Master-Vac 

20 

2503 890 

2503 895 

2501 Q82 38 


-- 

2840 

229 

2504 341 

2503 886 

Master-Vac 

20 

2503 888 

250 3 895 

2501 082 38 



2840 

229 

2504 342 

2503 892 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 


— 

2840 

229 

2504 366 

2504 366 

Master-Vac 

20 

2504 376 

2504 377 

2501 082 38 



2941 

217 

2504 367 

2504 367 

Master-Vac 

20 

2504 378 

2504 379 

2501 08238 


.. 

2941 

217 

2504 380 

2504 380 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 



2849 

217 

2504 381 

2504 381 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 3 8 



2849 

217 

2504 382 

2504 382 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


-- 

2849 

217 

2504 383 

2504 383 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


-- 

2849 

217 

2504 384 

2504 384 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

250 1 082 38 


-- 

2849 

217 

2504 391 

2504 391 

Master-Vac 

20 

2504 432 

- 

2501 082 38 


-- 

2949 

217 

2504 398 

2504 183 

Air-Pak 

1 

2504 863 

— 

375896 


2503 236 

- 

117 

2504 399 

2504 1 84 

Air-Pak 

1 

2505 000 

- 

375896 


2503 236 

— 

117 

2504 433 

2504 433 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 


— 

2941 

203 

2504 435 

2504 435 

Master-Vac 

20 

2504 440 

2504 446 

2501 082 38 



2854 

217 

2504 436 

2504 436 

Master-Vac 

20 

2505 002 

2505 003 

2501 082 38 



2854 

217 

2504 442 

2505 470 

Master-Vac 

20 

2505 469 

2503 595 

2501 082 38 


- 

2838 

229 

2504 450 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2504 864 

2503 979 

2500 S77 38 


- 

2854 

211 

2504 529 

2504 650 

Master-Vac 

20 

2504 649 

2504 642 

2501 08238 



2941 

217 

2504 539 

2504 439 

Master-Vac 

20 

2504 943 

2504 944 

2501 08238 


1 « 

2823 

217 

2504 601 

2504 979 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 



2838 

229 

2504 602 

2504 980 

Master-Vac 

20 

2503 939 

2503 595 

2501 08238 



2838 

229 

2504 607 

2504 607 

Master-Vac 

20 

2504 959 

2502 830 

2501 082 38 


- 

2859 

209 

2504 615 

2506 209 

Hydrovac 

9 

2504 846 

2504 847 

2501 930(2) 

38 

— 

.. 

2504 639 

2504 639 

Master-Vac 

20 

2504 641 

2504 642 

2501 930(2) 

38 — 

2941 

217 

2504 650 

2504 650 

Master-Vac 

20 

2504 649 

2504 642 

2501 082 38 



2941 

217 

2504 865 

2504 865 

Master-Vac 

19 

2504 864 

2503 979 

2500 877 38 


” 

2854 

211 

2504 966 

2504 966 

Master-Vac 

21 

2505 444 

2503 902 

2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 



2833 

241 

2504 970 

2504 970 

Master-Vac 

20 

2504 952 

2503 733 

2501 08238 


~ 

2843 

217 

2504 979 

2504 979 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 08238 


" 

2838 

229 

2504 980 

2504 980 

Master-Vac 

20 

2503 939 

2503 595 

2501 08238 


- 

2838 

229 

2504 981 

2504 981 

Master-Vac 

21 

2504 983 

2504 982 

2503 489, 
Front 38 
2503 491 
Rear 38 



2828 

241 

2505 005 

2505 005 

Master-Vac 

20 

2505 002 

2505 003 

2501 082 38 


-- 

2854 

217 

2505 043 

2505 043 

Master-Vac 

20 

2506 029 

2506 030 

2505 109 38 



2798 

- 

2505 049 

2505 049 

Master-Vac 

20 

2505 583 

2505 584 

2505 109 38 


- 

2798 


2505 051 

2505 051 

Master-Vac 

20 

2506 094 

2506 095 

2501 082 38 



2775 


2505 056 

2505 056 

Master-Vac 

20 

2506 045 

2506 046 

2505 109 38 



2798 


2505 070 

2505 070 

Master-Vac 

20 

2505 275 

2505 276 

2501 082 38 



2821 

— 

2505 072 

2505 072 

Master-Vac 

20 

2506 051 

2506 052 

2501 082 38 



2784 


2505 085 

2505 085 

Master-Vac 

20 

2505 935 

2505 959 

2505 109 38 



2796 


2505 087 

2505 087 

Master-Vac 

21 

2505 712 


2503 489, 

Front 38 
2503 491 
Rear 38 



2796 


2505 089 

2505 262 

Master-Vac 

20 

2505 264 

2503 895 

2501 08238 


-- 

2840 

229 

2505 094 

2505 094 

Master-Vac 

20 

2505 691 

2505 692 

2505 10938 



2798 



38 Diaphragm Only. 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Serv. 
Parts 
Pg. No. 

2505 240 

2505 240 

Master-Vac 

20 

2505 464 

— 

2501 082 38 


2799 

217 

2505 252 

2505 240 

Master-Vac 

20 

2505 464 

-- 

2501 082 38 


2799 

217 

2505 262 

2505 262 

Master-Vac 

20 

2505 264 

2503 895 

2501 082 38 


2840 

229 

2505 268 

2505 991 

Master-Vac 

20 

2505 993 

2505 994 

2501 082 38 

„ 

2802 


2505 269 

2505 987 

Master-Vac 

20 

2505 989 

2505 990 

2501 082 38 

mm 

2802 

-- 

2505 387 

2505 387 

Master-Vac 

20 

2505 696 

2505 692 

2505 109 38 

mm 

2798 


2505 396 

2505 396 

Master-Vac 

20 

2506 098 

2506 099 

2500 877 38 

mm 

2776 


2505 434 

2506 060 

Master-Vac 

21 

2506 064 


2503 489, 

Front 38 

2503 491 

Rear s'* 


2783 


2505 461 

2505 461 

Master-Vac 

21 

2505 462 

2505 463 

2500 918, 

F ront 38 
2500 910 
Rear ® 


2839 

241 

2505 470 

2505 470 

Master-Vac 

20 

2505 469 

2503 595 

2501 082 38 

— 

2838 

229 

2505 528 

2505 528 

Master-Vac 

20 

2505 774 

2506 112 

2505 109 38 

- 

2789 

mm 

2505 530 

2505 530 

Master-Vac 

20 

2506 271 

2506 272 

2505 10938 


2796 

mm 

2505 579 

2505 579 

Master-Vac 

21 

2506 075 


2503 489, 
Fronts* 
2503 491 
Rear *8 


2782 


2505 613 

2505 613 

Master-Vac 

21 

2506 192 


2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 


2787 


2505 614 

2505 614 

Master-Vac 

21 

2506 189 


2503 489, 

Front 38 

2503 491 
Rear 38 


2788 


2505 628 

2505 628 

Master-Vac 

21 

2506 053 


2503 489, 
Front 38 
2503 491 
Rear 38 


2783 


2505 689 

2505 689 

Master-Vac 

20 

2506 273 

2506 272 

2505 109 38 


2796 


2505 715 

2505 715 

Master-Vac 

20 

2506 027 

2506 028 

2505 109 38 

.. 

2797 

.. 

2505 787 

2506 048 

Master-Vac 

20 

2506 049 

2506 050 

2500 877 38 


2821 

__ 

2505 808 

2505 808 

Master-Vac 

21 

2505 981 


2500 918, 
Front 38 
2500 910 
Rear 38 


2792 


2505 835 

2505 835 

Master-Vac 

21 

2506 009 


2500 918, 

Front 38 
2500 910 
Rear 38 


2800 


2505 841 

2505 808 

Master-Vac 

21 

2505 981 


2500 918, 
Front 38 

2500 910 

Rear 3* 


2792 


2505 845 

2503 886 

Master-Vac 

20 

2503 888 

2503 895 

2501 082 38 

- 

2840 

-- 

2505 846 

2503 889 

Master-Vac 

20 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 


2840 



38. Diaphragm Only* 


(continued on next page) 


-89- 








NUMERICAL LISTINGS (Continued) 






























OTHER MAKE POWER BRAKE UNITS 
BY MANUFACTURER AND PART NUMBER 


Power 

Broke 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

-1 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaph ragm 
Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

KELSEY-HAYES 








105-1300 

105-1300 

Vac-Draulic 

17 

2500 317 

2500 442 

None 

.. 

295 

105-1300A 

105-1300A 

Vac-Draulic 

17 

2500 311 

2500 441 

None 

- 

295 

40300 

377958 

Bellows-Oval 

14 

2500 318 

2500 439 

2504 669 2 

- 

299 

41000 

377958 

Bellows-Oval 

14 

2500 318 

2500 439 

2504 669 2 

- 

299 

41582 

377958 

Bellows-Oval 

14 

2500 318 

2500 439 

2500 630 2 

-- 

299 

41700 

41700 

Bellows-Round 

13 

2500 330 

2500 443 

2500 629 2 


297 

42241 

42241 

Bellows-Oval 

14 

2500 318 

2500 439 

2500 630 2 


299 

43200 

43200 

Bellows-Round 

13 

2500 330 

2500 443 

2500 629 2 

-- 

297 

44650 

44650 

Bellows-Round 

13 

2504 868 

-- 

2500 629 2 

-- 

297 

47875 

47875 

Bellows-Round 

13 

2504 869 

- 

2500 629 2 

— 

297 

49625 

49625 

Bellows-Round 

13 

2504 869 

-- 

2500 629 2 


297 

52325 

52325 

Diaphragm 

25 

2504 873 

-- 

2504 657 s8 

2941 

301 

52755 

52755 

Diaphragm 

25 

2504 874 

-- 

2504 657 38 

2941 

301 

54955 

54955 

Diaphragm 

25 

2504 870 

-- 

2504 657 38 

2852 

301 

54975 

54975 

Diaphragm 

25 

2504 872 

-- 

2504 657 38 

2852 

301 

55175 

55175 

Diaphragm 

25 

2504 875 

— 

2504 657 38 

2941 

301 

MIDLAND 









C-448-T 

C-448-T 

Hy-Power 

11 

2505 310 


2504 763, 

Front 38 

2504 764 

Rear 38 


311 

C-462-C 

C-462-C 

Hy-Power 

10 

2504 322 

2500 829 

2504 321 38 

.. 

305 

C-462-H 

C-462-H 

Hy-Power 

10 

2500 828 

2500 829 

2500 835 s8 


305 

C-464-H, 

N,R 

C-464-H,N,R 

Hy-Power 

10 

2504 819 

-- 

2504 769 38 

- 

305 

C-468-A, 

C,G 

C-468-A, 

C,G 

Hy-Power 

10 

2504 823 

— 

2504 766 s8 

- 

305 

C-490-B 

C-490-B 

Hy-Power 

10 

2504 830 

__ 

2504 766 38 

-- 

305 

C-3400-A 

C-3400-A 

Hy-Power 

10 

2500 264 

2500 440 

2500 261 38 

-- 

305 

C-3400-B 

C-3400-B 

Hy-Power 

10 

2500 264 

2500 440 

2500 261 38 


305 

C-3401-B, 

D,E 

C-3401-B, 

D,E 

Hy-Power 

10 

2504 822 


2504 770 33 

- 

305 

C-4003-C 

C-4003-C 

Hy-Power 

10 

2504 821 

.. 

2500 835 38 

-- 

305 

C-4005-A, 

C,D 

C-4005-A, 

C,D 

Hy-Power 

10 

2506 258 

-- 

2504 769 38 

- 

305 

C-4005-E 

C-4005-E 

Hy-Power 

10 

2506 259 

-- 

2504 769 s8 

_ 

305 

C-4005-F 

C-4005-F 

Hy-Power 

10 

2504 820 

-- 

2504 769 33 


305 

C-4006-F 

C-4006-F 

Hy-Power 

11 

2504 825 


2504 763, 
Front 38 

2504 764 
Rear 33 


311 

C-4007 

C-4007 

Hy-Power 

10 

2504 824 

.. 

2500 835 38 

.. 

305 

C-4025-E, 

H 

C-4025-E, 

H 

Push-Thru 

26 

2504 817 

- 

2504 700 33 

- 

323 

C-4025-G 

C-4025-G 

Push-Thru 

26 

2505 395 


2504 70038 

.. 

323 

C-4029-A, 

b,c,d,e 

C-4029-A, 

B,C,D,E 

Push-Thru 

26 

2504 818 

-- 

2504 70638 

- 

323 

C-4029-J, 

K,L 

C-4029-J, 

K,L 

Push-Thru 

26 

2505 309 

- 

2504 706 38 


323 

C-4031 

C-4031 

Push-Thru 

26 

2504 817 

-- 

2504 700 38 

-- 

323 

C-4031-B,C 

C-4031-B,C 

Push-Thru 

26 

2505 308 

.. 

2504 700 33 

-- 

323 

C-4034-A 

C-4034-A 

Hy-Power 

10 

2505 313 

«p • 

2505 360 38 

None 

305 

C-4035-A 

C-4035-A 

Hy-Power 

10 

2505 313 

- 

2505 361 38 

None 

305 


2. Bellows Only- 
38 . Diaphragm Only. 
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NUMERICAL LISTINGS 


[Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

MIDLAND (Continued) 








C-4036-A 

C-4036-A 

Hy-Power 

11 

2505 314 


2505 362(2)38 

.. 

311 

C-4042-B, 

D 

C-4042-B, 

D 

Hy-Power 

11 

2505 314 

-- 

2505 363(2) as 

— 

311 

C-4055 

C-4055 

Hy-Power 

10 

2505 313 


2505 360 38 

-- 

305 

C-4056 

C-4056 

Hy-Power 

10 

2505 311 

-- 

2505 361 38 

-- 

305 

C-4057 

C-4057 

Hy-Power 

11 

2505 312 

— 

2505 362(2)38 

-- 

311 

C-4058 

C-4058 

Hy-Power 

11 

2505 312 

— 

2505 363(2)38 

-- 

311 

C-4102-H 

2504 366 

Push-Thru 

26 

2502 975 

.. 

2502 995 38 

2941 

315 

C-4106-AT 

2504 380 

Push-Thru 

26 

2502 976 


2502 995 s8 

2849 

315 

C-4106-D.P, 

R,Z,AR,BD, 

BJ 

2504 383 

Push-Thru 

26 

2502 976 


2502 995 s8 

2849 

315 

C-4106*H,N, 

X,AB,AG, 

AX,BG 

2504 380 

Push-Thru 

26 

2502 976 


2502 995 s8 

2849 

315 

C-4107-B, 

E,H,L,N 

2504 435 

Push-Thru 

26 

2502 976 

- 

2502 995 88 

2849 

315 

C-4109 

2504 381 

Push-Thru 

26 

2504 827 

.. 

2504 701 38 

2854 

315 

C-4113 

C-4113 

Push-Thru 

26 

2504 834 

.. 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4113-A 

C-4113-A 

Push-Thru 

26 

2504 833 

«... 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4117-B,C 

2504 435 

Push-Thru 

26 

2504 827 


2504 701 38 

2854 

315 

C-4118-B,G 

2504 383 

Push-Thru 

26 

2504 826 

.. 

2504 701 s8 

2849 

315 

C-4124 

2504 367 

Push-Thru 

26 

2504 834 

— 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4124-A 

C-4124-A 

Push-Thru 

26 

2504 833 

-- 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4124-B 

2504 639 

Push-Thru 

26 

2504 834 

-- 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4125 

2504 367 

Push-Thru 

26 

2502 975 


2502 995 s8 

2941 

315 

C-4125-A 

C-4125-A 

Push-Thru 

26 

2504 832 


2502 995 s8 

2941 

315 

C-4126 

C-4126 

Push-Thru 

26 

2502 975 


2502 995 s8 

2941 

315 

C-4140 

C-4140 

Push-Thru 

26 

2504 832 


2502 995 s8 

2941 

315 

C-4147-A 

C-4147-A 

Push-Thru 

26 

2504 834 

... 

2504 701 38 

2941 

315 

C-4201-AA, 

T,V,W 

2504 436 

Push-Thru 

26 

2505 302 

- 

2504 702 38 

2854 

315 

C-4201-F, 

G,H 

2504 382 

Push-Thru 

26 

2504 829 

— 

2504 702 38 

2854 

315 

C-4202-A, 

C,D 

C-4202-A, 

C.D 

Push-Thru 

26 

2504 828 

-- 

2504 702 38 

2849 

315 

C-4202-DB, 

g,h,j,k,l 

C-4202-DB, 

G,H,J,K,L 

Push-Thru 

26 

2505 303 

-- 

2504 702 38 

2849 

315 

C-4212-A 

2504 639 

Push-Thru 

26 

2505 307 

— 

2504 702 33 

2941 

315 

C-4213-C,D, 

DB 

2504 650 

Push-Thru 

26 

2505 307 

— 

2504 702 33 

2941 

315 

C-4219-DA 

2504 639 

Push-Thru 

26 

2505 307 


2504 702 38 

2941 

315 

C-4251-G, 

H,J,K,L 

C-4251-G, 

H,J,K,L 

Push-Thru 

26 

2505 304 

- 

2505 359 38 

2849 

315 

C-4276-A, 

b,c,d,m,n 

C-4276-A, 

b,c,d,m,n 

Push-Thru 

27 

2505 305 


2505 357, 

Front 38 

2505 358 

Rear 38 

2836 



38 . Diaphragm Only* 
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NUMERICAL LISTINGS 


'Continued) 


Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

MORAINE 

5452 417 

2504 607 

Diaphragm 

24 

2505 619 

-- 

2504 273 38 

2845 

343 

5454 950 

377874 

P iston 

16 

2500 328 

2500 425 

2500 315 

- 

327 

5454 975 

5454 975 

Piston 

16 

2500 312 

2500 426 

2500 315 


333 

5455 000 

377100 

Piston 

16 

2500 314 

2500 427 

2500 316 

— 

327 

5455 060 

5455 060 

Piston 

16 

2500 321 

2500 428 

2500 315 


333 

5455 070 

377500 

Piston 

16 

2500 323 

2500 429 

2500 316 


327 

5455 100 

378752 

Piston 

16 

2500 314 

2500 427 

2500 316 


327 

5455 151 

378752 

Piston 

16 

2500 314 

2500 427 

2500 316 


327 

5455 850 

378478 

Piston 

16 

2500 325 

2500 431 

2500 315 


327 

5455 852 

378752 

Piston 

16 

2500 313 

2500 430 

2500 316 

— 

327 

5455 865 

378478 

Piston 

16 

2500 325 

2500 431 

2500 315 


327 

5455 875 

378471 

Piston 

16 

2500 322 

2500 432 

2500 316 

-- 

327 

5455 885 

378752 

Piston 

16 

2500 334 

2500 435 

2500 316 

.. 

327 

5455 890 

5456 620 

Piston 

16 

2500 324 

2500 436 

2500 315 

__ 

327 

5455 925 

378543 

Piston 

16 

2500 327 

2500 433 

2500 315 


327 

5455 966 

378487 

Piston 

16 

2500 329 

2500 434 

2500 315 


327 

5456 600 

378752 

Piston 

16 

2500 334 

2500 435 

2500 316 

-- 

327 

5456 620 

5456 620 

Piston 

16 

2500 324 

2500 436 

2500 315 

-- 

327 

5456 635 

379121 

Pi ston 

16 

2500 332 

2500 437 

2500 316 

— 

327 

5456 636 

2500 003 

Diaphragm 

22 

2500 331 

-- 

2500 319 

2946 

335 

5456 645 

379039 

Diaphragm 

22 

2500 331 

-- 

2500 319 

2946 

335 

5456 650 

378487 

P i ston 

16 

2500 329 

2500 434 

2500 315 

-- 

327 

5456 666 

5459 421 

Piston 

16 

2503 931 

2503 935 

2500 315 

— 

327 

5456 680 

378910 

Diaphragm 

22 

2500 331 

-- 

2500 319 

2946 

335 

5459 118 

5459 421 

Piston 

16 

2503 931 

2503 935 

2500 315 

— 

327 

5459 131 

5459 421 

Piston 

16 

2503 931 

2503 935 

2500 315 

-- 

327 

5459 179 

5459 179 

Diaphragm 

22 

2500 746 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5459 421 

5459 421 

P i ston 

16 

2503 931 

2503 935 

2500 315 

— 

327 

5459 444 

2504 391 

Diaphragm 

22 

2500 746 

— 

2500 751 

2946 

335 

5459 501 

379914 

Diaphragm 

22 

2500 748 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5459 520 

2502 712 

Diaphragm 

22 

2500 746 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5459 542 

379039 

Diaphragm 

22 

2500 746 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5459 544 

2500 003 

Diaphragm 

22 

2500 746 


2500 751 

2946 

335 

5460 114 

2500 538 

Diaphragm 

22 

2500 746 


2500 751 

2946 

335 

5460 115 

2500 809 

Diaphragm 

22 

2500 748 


2500 751 

2946 

335 

5460 210 

2500 619 

Diaphragm 

22 

2504 248 

— 

2500 751 

2946 

335 

5460 249 

2504 391 

Diaphragm 

22 

2500 746 


2500 751 

2946 

335 

5460 596 

5460 596 

Diaphragm 

22 

2500 746 

.. 

2500 751 

2946 

335 

5460 880 

2502 712 

Diaphragm 

23 

2502 906 

__ 

2502 914 38 

2949 

339 

5460 900 

2502 383 

Diaphragm 

23 

2502 907 

__ 

2502 914 38 

2949 

339 

5461 020 

2504 391 

Diaphragm 

22 

2502 912 


2500 751 

2949 

335 

5461 030 

2501 523 

Diaphragm 

22 

2504 250 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5461 040 

2500 809 

Diaphragm 

22 

2504 250 

-- 

2500 751 

2946 

335 

5461 050 

2501 072 

Diaphragm 

23 

2502 906 


2502 914 38 

2949 

339 

5461 120 

2502 024 

Diaphragm 

23 

2502 908 


2502 914 38 

2949 

339 

5462 286 

2502 321 

Diaphragm 

22 

2502 910 


2500 751 

2949 

335 

5462 544 

2501 072 

Diaphragm 

23 

2504 260 


2504 273 38 

2949 

339 

5462 550 

2502 024 

Diaphragm 

23 

2502 909 


2502 914 38 

2862 

339 

5462 590 

2502 712 

Diaphragm 

23 

2504 260 

— 

2504 273 38 

2949 

339 

5464 241 

2504 391 

Diaphragm 

22 

2502 911 

— 

2500 751 

2949 

335 

5464 258 

2504 391 

Diaphragm 

22 

2502 911 


2500 751 

2949 

335 

5464 280 

2502 712 

Diaphragm 

24 

2504 254 


2504 27338 

2852 

343 

5464 320 

2503 276 

Diaphragm 

24 

2504 254 

-- 

2504 27338 

2852 

343 

5464 370 

2503 980 

Diaphragm 

24 

2504 258 


2504 2733 s 

2845 

343 


38. Diaphragm Only B 


(continued on next page) 


-93- 



NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Power 

Broke 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

— 

Major 

Repair 

Kit 

m 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Master 

Cylinder 

Repair 

Kit 



5464 400 

2504 189 

Diaphragm 

24 

2504 901 


2504 273 s8 

2852 

343 

5464 700 

2502 712 

Diaphragm 

23 

2504 260 


2504 273 s8 

2949 

339 

5464 810 

2503 702 

Diaphragm 

24 

2504 254 


2504 273* 

2852 

343 

5464 890 

2504 189 

Diaphragm 

23 

2504 255 


2502 914 36 

2852 

339 

5464 900 

2502 614 

Diaphragm 

24 

2504 252 


2504 273* 

2852 

343 

5465 080 

2504 186 

Diaphragm 

24 

2504 252 


2504 273 s8 

2852 

343 

5465 230 

2504 186 

Diaphragm 

24 

2504 259 


2504 273 s8 

2852 

343 

5465 240 

250 2 823 

Diaphragm 

24 

2504 257 


2504 273 38 

2852 

343 

5465 280 

2504 186 

Diaphragm 

24 

2504 259 


2504 273* 

2852 

343 

5465 510 

2503 059 

Diaphragm 

24 

2504 254 


2504 273 38 

2852 

343 

5465 830 

2503 276 

Diaphragm 

24 

2504 901 


2504 273 38 

2852 

343 

5467 000 

2503 276 

Diaphragm 

24 

2504 254 


2504 273 38 

2852 

343 

5467 250 

2503 702 

Diaphragm 

24 

2504 254 


250 4 273 38 

2852 

343 

5467 343 

2504 539 

Diaphragm 

24 

2505 600 


2504 273* 

2823 

343 

5467 360 

2504 970 

Diaphragm 

24 

2504 901 


2504 273* 

2852 

343 

5467 917 

2504 186 

Diaphragm 

24 

2505 603 


2504 273* 

2853 

343 


38 . Diaphragm Only* 
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BENDIX MASTER-VAC AND TREADLE-VAC 
POWER BRAKE UNITS BY CODE NO. 


Identi¬ 
fication 
Code No. 

Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type 

of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg's. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cyl. 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

A-B 

2502 675 4 

2502 791 32 

Master-Vac 

— 

2502 785 

2502 784 

2501 082 3 8 

jpH 




2502 791 32 

2502 791 32 

Master-Vac 

El 

2502 785 

2502 784 

2501 082 38 




AB-1 

2503 613 4 

2503 889 32 

Master-Vac 

mm 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 

- 




2503 784® 

2503 889 32 

Master-Vac 

El 

2503 890 

2503 895 

2501 082 33 

- 


229 


2503 889 32 

2503 889 32 

Master-Vac 

■9 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 

- 


229 


2504 3404 

2503 88932 

Master-Vac 

El 

2503 890 

2503 895 

2501 082 38 

- 

2840 

229 

B 

377998 

378478 

Treadle-Vac 

mm 

378288 

378289 

378185 

378155 


msM\ 


250 2 6 29 33 

2504 189 33 

Master-Vac 


2503 665 

2503 666 

2501 082 38 





2504 391 33 

2504 391 33 

Master-Vac 

20 

2504 432 

- 

2501 082 38 

— 


217 

B-l 

378478 

378478 

Treadle-Vac 

15 

378288 

378289 

378185 

378155 


Uga 


2504 189 33 

2504 189 33 

Master-Vac 

20 

2504 441 

2503 666 

2501 082 38 

- 

E2* 

ES 

BOP 

2504 186 32 

2504 186 32 

Master-Vac 


2504 297 

2504 298 

2501 082 38 


2831 

217 


2503 814^ 

2504 I 8632 

Master-Vac 


2502 899 

2502 900 

2501 082 3 e 

— 

- 

— 

C 

376911 

376911 

T readle-Vac 


378319 



- 

.. 

261 


378910 32 

2502 712 4 

Master-Vac 


379011 



- 

2961 

195 

C-l 

377029 

377674 

Treadle-Vac 

mm 

378324 

378320 

377228 

mtm 

-- 

269 


2500 622 33 

2502 7124 

Master-Vac 

Efl 

2500 815 

2500 816 

2500 035 

wm 

2961 

203 

C-2 

377742 

377674 

Treadle-Vac 

mm 

378324 

378320 

377228 

ffTfliJi] 

- 

mum 


2501 070 32 

2502 712 4 

Master-Vac 

Bl 

2501 449 

2501 450 

2501 082 38 

M 

2961 


C-3 

377674 

377674 

Treadle-Vac 

mm 

378282 

378283 

378153 

378155 

mm 



2501 739 32 

2502 712 4 

Master-Vac 

1 

2502 464 

2501 450 

2501 082 33 

- 

ESI 



2502 562 32 

2502 7124 

Master-Vac 


2502 464 

2501 450 

2501 082 33 


EM 


C-4 

378487 

378487 

Treadle-Vac 

15 

378535 

378536 

378153 

378155 


wsm 


2502 614 32 

2502 6143 2 

Master-Vac 

20 

2502 899 

2502 900 

2501 08238 

- 


mSSm 


2502 713 7 

2502 614 32 

Master-Vac 

20 

2502 899 

2502 900 

2501 082 38 

- 


217 | 

C-5 

2502 712 32 

2502 712 32 

Master-Vac 

20 

2502 973 

2502 893 

2501 082 38 

- 

gram 

mm 


2502 842 7 

2502 712 32 

Master-Vac 

20 

2502 973 

2502 893 

2501 082 38 

- 


wm 

C-6 

2503 059 33 

2503 059 33 

Master-Vac 

20 

2503 309 

2503 310 



Esa 

217 


2503 093 6 

2503 059 33 

Master-Vac 

20 

2503 309 

2503 310 

ETrllrrffli 



— 

C-7 

2503 147 7 

2502 712 32 

Master-Vac 

20 

2503 149 

2502 893 


- 

2852 

217 

CA 

377500 

377500 

Treadle-Vac 

15 

378332 

378333 



- 

269 

CA-1 

378471 

378471 

Treadle-Vac 

15 

378533 

378534 

377762 

377643 

- 

269 


378900 33 

2500 003 3 3 

Master-Vac 

18 

379011 

379012 

379013 


2961 

195 


2500 003 33 

2500 003 33 

Master-Vac 

18 

2501 056 

2501 057 

2500 035 


2961 

203 

CA-2 

2500 538 3 3 

2500 538 33 

Master-Vac 

18 

2501 056 

2501 057 

2500 035 


2961 

203 

CA-3 

2501 055 33 

2502 024 33 

Master-Vac 

20 

2501 195 

2501 468 

2501 082 3e 


2945 

229 

CA-5 

2502 024 3 3 

2502 024 33 

Master-Vac 

20 

2502 203 

2501 468 

2501 082 38 


2945 

229 

CA-7 

2502 679 33 

2503 980 33 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 082 38 


2859 

229 

CA>8 

2503 263 33 

2503 263 33 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 082 33 


2859 

229 


2503 980 3 3 

2503 980 33 

Master-Vac 

20 

2502 829 

2502 830 

2501 082 38 


2859 

229 

CH 

2500 036 3 

2504 433 32 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 

2941 

203 

or V 

2504 433 32 

2504 433 32 

Master-Vac 

18 

2500 076 

2500 077 

2500 035 

- 

2941 

203 

CH-1 

2500 9 46* 

2505 461 33 

Master-Vac 

21 

2505 462 

2505 463 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2939 

241 


3 Power Section, Brackets & Linkage. 32 Power Section, Master Cylinder & Brackets. 

4 Power Section, Master Cylinder, Brackets & Linkage 33 Power Section & Master Cylinder. 

6 Power Section only. 38 Diaphragm Only. 

7 Power Section & Brackets. 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Identi¬ 

fication 

CodeNo. 

Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type 

of 

Unit 

Piet. 

Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cyl. 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

CH-l 

2505 461 33 

2505 461 33 

Master-Vac 

■ 


2505 463 

2500 918 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2839 

241 

CH-2A 



Master-Vac 

II 

— 

— 

2501 082 s8 

■ 

2941 

217 

CH-2B 


2504 367 33 

Master-Vac 

mm 

2504 378 

2504 379 

2501 082 38 

■ 

2941 

— 


2504 367 3 3 

2504 367 33 

Master-Vac 

— 

2504 378 

2504 379 

2501 082 38 

B^l 

2941 

217 

CH-3 

■ 

2503 704 6 

Master-Vac 

■ 

2506 265 

■ 

2500 918 
Front ss 

2500 910 

Rear 38 



241 



2502 790 32 

Master-Vac 


2502 781 

E33Z9 



2858 


HH 

m\m 

2502 790 32 

Master-Vac 


2502 781 

Hi 

hSuEI^h 


2858 



2503 614 4 

2503 886 32 

Master-Vac 

■ 

2503 888 


2501 082 38 


2840 

229 

■1 

2503 886 32 

2503 886 32 

Master-Vac 

■ 

2503 888 


2501 082 38 

■ ■ 

2840 

229 

HU 

2504 341 4 


Master-Vac 

HI 

2503 888 


2501 082 3 8 

BB 

2840 

229 

n 

379082 

379082 

Treadle-Vac 

mm 

379038 

379799 

Kmwm 


m 

HU1 


2502 358 33 

2502 865 33 

Master-Vac 

w 

2503 055 




ESI 

E3 


2502 865 33 

2502 865 33 

Master-Vac 

HH 

2503 055 


Hi i II i ■■ 


KHil 

217 

CM-l 


2503 275 4 


20 

2503 056 


[KRTYjT33H 


EH 




2503 275 4 


20 

2503 056 



^B 

Krai 

mSM 



2505 240 32 

Master-Vac 

0 



2501 082 38 



msM 


bsezhb 

2505 240 32 

Master-Vac 

O 



2501 082 38 


Kill 

WSm 

CO 



Master-Vac 


2503 021 

2503 022 

2500 877 38 

- 


211 

CO-1 

2503 618 33 

2503 618 33 

Master-Vac 

19 

2503 700 

2503 022 

2500 877 38 

- 

2854 

211 

CO-2 

2503 547 32 

2503 547 32 

Master-Vac 

19 

2503 700 

2503 701 

2500 877 38 

-- 

2854 

211 

CT 

2502 563 32 

2502 563 32 

Master-Vac 

20 

2502 672 

2501 450 

2501 082 38 

- 

2961 

217 


2502 711 32 

(Early) 

2502 711 32 

Master-Vac 

20 

2502 892 

2502 893 

2501 082 38 

■■■ 

2852 

217 

CT-1 

2502 711 32 
(Late) 

2502 711 32 

Master-Vac 

20 

2503 156 

2502 893 

2501 082 33 

** 

2852 

217 

E-l 

378425 

378425 

Treadle-Vac 

15 

378284 

378285 

378153 

378155 

- 

279 

E*2 

379119 

379250 3 

Treadle-Vac 

15 

379308 

379309 

378153 

-- 

.. 

287 


379250 

379250 3 

Treadle-Vac 

15 

379308 

379309 

378153 

- 

— 

287 

F 

377389 

377503 

Treadle-Vac 

15 

378330 

378331 

377530 

377531 

- 

269 


379494 4 

379543 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

- 

2849 

195 


379543 32 

379543 32 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 


2849 

195 


2502 530 32 

2502 530 32 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 

““ 

2849 

217 


2502 531 32 

2502 531 3 ’ 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

217 


2503 794 37 

2502 531 32 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

- 


2503 795 37 

2502 530 32 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 36 

- 

2849 

- 


2504 380 4 

2504 380 4 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

217 


2504 381 4 

2504 381 4 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 33 

.. 

2849 

217 


2504 382 4 

2504 382* 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

217 


2504 383 4 

2504 383 4 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 38 


2849 

217 


2504 384 4 

2504 384 4 

Master-Vac 

20 

2502 528 

2502 529 

2501 082 39 


2849 

217 


2504 435 s3 

2504 435 33 

Master-Vac 

20 

2504 440 

2504 446 

2501 082 38 


2854 

217 

F-l 

379879 4 

379997 32 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

mm 

2849 1 

195 


379997 32 

379997 32 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

— 

2849 

195 

F-2 

2500 761 4 

2502 530 32 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

-- 

2849 

195 


2500 820 32 

2502 530 32 

Master-Vac 

16 

2500 389 

2500 022 

379013 

.. 

2849 

195 


4 Power Section, Master Cylinder, Brackets & Linkage 32 Power Section, Master Cylinder & Brackets 

6 Power Section only. 33 Power Section & Master Cylinder. 

3 i Power Section & Brackets 35 1 M Master Cylinder. 

Repair Kits and Service Parts Available only. 37 Power Section & Linkage , j . v 

___38 Diaphragm Only. _ (continued on next page) 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Identi¬ 
fication 
Code No. 

Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type 

of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cyl. 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

FA 

2503 158 4 

2504 865 32 

Master-Vac 

19 

2503 311 

2503 022 

2500 877 38 

__ 

2854 

211 

FA-1 

2503 621 4 

2504 865 32 

Master-Vac 

19 

2503 736 

2503 979 

2500 877 38 

.. 

2854 

211 


2503 625 32 

2504 865 32 

Master-Vac 

19 

2503 736 

2503 979 

2500 877 38 


2854 

211 

FA-2 

2503 900 4 

2504 865 32 

Master-Vac 

19 

2503 680 

2503 979 

2500 877 38 

- 

2854 

211 


2503 73732 

2504 865 32 

Master-Vac 

19 

2503 680 

2503 979 

2500 87738 


2854 

211 

FT 

2503 446 32 

2503 446 32 

Master-Vr c 

19 

2504 139 

2504 140 

2500 877 36 

- 

2834 

211 


2503 791 7 

2503 446 32 35 

Master ’, ac 

20 

2504 139 

2504 140 

2500 877 33 

— 

2834 

- 

FT-1 

2503 578 32 

2503 578 32 

Master-Vac 

19 

2504 327 

2504 295 

2500 877 38 


2835 

211 


2503 791 7 

2503 578 32 36 

Master-Vac 

20 

2504 327 

2504 295 

2500 877 38 


2835 

- 

H 

376699 

31 

Treadle-Vac 

15 

378319 

378320 

- 

- 

- 

261 


2501 072 33 

2501 072 33 

Master-Vac 

20 

2501 451 

2501 450 

2501 082 38 

-- 

2961 

217 

H-l 

376789 

31 

Treadle-Vac 

15 

378319 

378320 

376792 

-- 

- 

261 


2502 82433 

2503 70233 

Master-Vac 

20 

2502 974 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

217 

H-2 

2503 076 33 

2503 702 33 

Master-Vac 

20 

2503 150 

2502 893 

2501 082 38 


2852 

217 

H-3 

2503 702 33 

2503 702 33 

Master-Vac 

20 

2503 932 

2503 933 

2501 082 38 

— 

2852 

217 

IH 

2500 84033 

2502 73133 

Master-Vac 

18 

-- 

-- 

2500 035 

— 

— 

203 


2502 50033 

2502 731 33 

Master-Vac 

20 

2502 561 

— 

2501 082 38 

-- 

2961 

217 

IH-1 

2502 73133 

2502 73133 

Master-Vac 

20 

2502 807 

- 

2501 082 33 

- 

2961 ; 

217 

IHC-1 

2500 024 

2500 024 

Treadle-Vac 

15 

2500 088 

2500 089 

378153 

- 

- 

287 

IM 

2502 452 6 


Master-Vac 

21 

2502 484 

2500 485 

2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

241 

IM-1 

2502 715 6 

2503 885 33 

Master-Vac 

21 

2502 769 

2502 770 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

241 


2503 885 33 

2503 885 33 

Master-Vac 

21 

2502 769 

2502 770 

2500 918, 
Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

241 

L 

376280 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 


-- 

261 


2500 482 33 

2500 482 33 

Master-Vac 

18 

2500 781 

2500 782 

379013 

, 

2846 

195 

L-l 

376681 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

- 

-- 

261 


2502 773 33 

2502 773 33 

Master-Vac 

18 

2500 781 

2500 782 

379013 

- 

2846 

195 

L-2 

376838 

377220 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376889 

1 

— 

261 


2503 472 32 

2503 760 32 

Master-Vac 

21 

2503 714 

2503 717 

2503 489, 
Front 38 

2503 491 

Rear 38 


2836 

241 

L-3 

377385 

377385 

T readle-Vac 

15 

378328 

378329 

377530 

377531 

-- 

269 

L-4 

378416 

378592 

T readle-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 

-- 

269 


2503 760 32 

2503 760 32 

Master-Vac 

21 

2503 901 

2503 902 

2503 489, 
Front 38 

2503 491 

Rear 38 


2833 

241 

L-5 

378592 

378592 

Treadle-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 

- 

269 

L-6 

378745 

378592 

T readle-Vac 

15 

378330 

378331 

378742 

377531 

— 

269 

L-7 

379086 

2500 083 

Treadle-Vac 

15 

379333 

379334 

378153 

- 

- 

287 

L-8 

2500 083 

2500 083 

T readle-Vac 

15 

2500 401 

2500 402 

378153 

- 

- 

287 

LM 

377220 

377220 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

377284 

-- 

— 

261 


4 Power Section, Master Cylinder, Brackets & Linkage 

6 Power Section only. 

7 Power Section & Brackets 

31 Repair Kits and Service Parts Available only. 


32 Power Section, Master Cylinder & Brackets 

33 Power Section & Master Cylinder. 

35 V* Master Cylinder. 

36 1-1/8*' Master Cylinder. 

38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 




NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Identi¬ 
fication 
Code No. 

Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type 

of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 

4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cyl. 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

M 

377503 

377503 

Treadle-Vac 

15 

378334 

378318 

377530 

377531 

.. 

269 


379110 4 

379471 32 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 


2849 

195 


379471 32 

379471 32 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

- 

2849 

195 

M-1 

376682 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 


- 

261 


379801 < 

379908 32 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

-- 

2849 

195 


379908 32 

379908 32 

Master-Vac 

18 

379323 

379324 

379013 

-- 

2849 

195 

M-2 

376802 

376802 

Treadle-Vac 

15 

378317 

378318 

376693 

— 

— 

261 


2500 075 4 

2500 134 32 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

— 

2849 

195 


2500 134 32 

2500 134 32 

Master-Vac 

18 

2500 389 

2500 022 

379013 

- 

2849 

195 

M-3 

377740 

377740 

T readle-Vac 

15 

378338 

378316 

377813 

377643 

- 

269 

M-5 

377872 

377872 

T readle-Vac 

15 

378284 

378285 

378153 

378155 

— 

279 

MP 

2500 139 4 

2500 414 32 

Master-Vac 

18 

2503 260 

2503 261 

2500 035 

- 

2849 

203 


2500 41 4 32 

2500 414 32 

Master-Vac 

18 

2503 260 

2503 261 

2500 035 

- 

2849 

203 

N 

376442 

376442 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376794 

- 

- 

261 

N-l 

377143 

377143 

Treadle-Vac 

15 

378326 

378327 

— 

377200 

- 

269 

N-2 

378084 

378084 

T readle-Vac 

15 

378290 

378291 

378153 

378155 

- 

279 

N-3 

378161 

378084 

Treadle-Vac 

15 

378326 

378327 

377334 

377200 

- 

269 

N-4 

378544 

378582 

Treadle-Vac 

15 

378602 

378603 

378153 

378155 

— 

279 


378582 

378582 

T readle-Vac 

15 

378602 

378603 

378153 

378155 

- 

279 

N-5 or 

379467 

379256 3 

T readle-Vac 

15 

379325 

379326 

378153 

- 

— 

287 

N -6 

379256 

379256 3 

Treadle-Vac 

15 

379325 

379326 

378153 

- 

- 

287 

NS 

376730 

31 

Treadle-Vac 

15 

378321 

378322 

— 

- 


261 

0 

376368 

376368 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 


.. 

261 


379914 33 

379914 33 

Master-Vac 

18 

2501 125 

2501 126 

2500 035 

" 

-- 

203 

0-1 

376461 

376461 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 


— 

261 


2500 809 33 

2500 809 33 

Master-Vac 

18 

2501 125 

2501 126 

2500 035 


2961 

203 

0-2 

376790 

376790 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376439 

- 

.. 

261 


2502 321 33 

2502 321 33 

Master-Vac 

18 

2502 322 

2502 323 

2500 035 

- 

2961 

203 

0-3 

377100 

377100 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

- 

269 

0-4 

377547 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

-- 

269 


2502 823 33 

2502 823 33 

Master-Vac 

20 

2502 890 

2502 891 

2501 08238 

.. 

2852 

217 


2503 026 33 

2503 026 33 

Master-Vac 

20 

2503 027 

2503 028 

2501 08238 

- 

2853 

217 

0-5 

377929 

377929 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

— 

269 


2503 730 33 

2503 730 33 

Master-Vac 

20 

2503 732 

2503 731 

2501 082 33 

— 

2842 

217 

0-6 

377928 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 

.. 

279 


2503 723 33 

2504 970 33 

Master-Vac 

20 

2503 734 

2503 733 

2501 08238 

-- 

2843 

217 

0-7 

378412 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378335 

378316 

377202 

377200 

- 

269 

0-8 

378752 

378752 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 

- 

279 

0-9 

379055 

379121 

Treadle-Vac 

15 

379112 

379113 

378153 

378155 

- 

279 

0-10 

379121 

379121 

T readle-Vac 

15 

379388 

379389 

378153 

- 

- 

287 

P 

376038 

376355 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

- 

.. 

261 


379039 - 

379039 4 

Master-Vac 

18 

379490 

379491 

379013 

- 

2961 

195 


379466 32 

379039 4 

Mas ter-Vac 

18 

379490 

379491 

379013 

- 

2961 

195 

P-1 

376355 

376355 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

- 

.. 

261 


2500 484 7 

2500 484 7 

Master-Vac 

18 

... 


... 

- 

.. 

195 

P-2 

377141 

377697 

Treadle-Vac * 

15 

378325 

378316 

... 

377200 

— 

269 


2500 619 33 

2500 619 33 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

203 

P-2A 

2501 752 33 

2501 752 33 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 


2961 

203 

P-3 

377529 

377697 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377199 

377200 

-- 

269 


2501 523 33 

2501 523 33 

Master-Vac 

20 

2501 724 

2501 725 

2501 08238 

— 

2961 

217 


3 Power Section, Brackets & Linkage. 32 Power Section, Master Cylinder & Brackets. 

4 Power Sectioh, Master Cylinder, Brackets & Linkage. 33 Power Section & Master Cylinder. 

7 Power Section & Brackets. 38 Diaphragm Only. 

3t Repair Kits and Service Parts Available only. 

(continued on next page) 
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NUMERICAL LISTINGS (Continued) 


Identi¬ 
fication 
Code No. 

Power 

Brake 

Part No. 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Type 

of 

Unit 

Piet. 
Ref. on 
Pg’s. 
4 or 5 

Major 

Repair 

Kit 

Minor 

Repair 

Kit 

Piston 
Packing or 
Diaphragm 
Kit 

Poppet 

Replace¬ 

ment 

Kit 

Master 

Cyl. 

Repair 

Kit 

Service 
Parts 
Pg. No. 

P-4 

377697 

377697 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377762 

377643 

-- 

269 


2502 38333 

2502 383 33 

Master-Vac 

20 

2502 457 

2501 725 

2501 08238 

— 

2961 

217 

P-5 

2502 733 33 

2503 276 33 

Master-Vac 

20 

2502 532 

2502 840 

2501 082 33 

- 

2852 

217 


2503 539 33 

2503 276 33 

Master-Vac 

20 

2503 562 
(Late) 
2502 532 
(Early) 

2503 840 

2501 082 38 


2852 

217 

P-8 

2503 276 33 

2503 276 33 

Master-Vac 

20 

2504 121 

2502 840 

2501 082 38 

- 

2852 

217 

PL 

2502 2 86 8 
(Early) 

2504 367 33 

Master-Vac 

20 

- - - 

- - - 

2501 082 38 


2941 

217 


2501 027 6 

2504 366 33 

Master-Vac 

21 

2501 460 

2501 461 

2500 918, 

Front 38 

2500 910 

Rear 38 


2941 

241 


2504 366 33 

2504 366 33 

Master-Vac 

20 

2504 376 

2504 377 

2501 082 38 

-- 

2941 

217 

PL-1 

2503 808 3 

2504 185 32 

Master-Vac 

20 

2504 095 

2504 096 

2501 082 38 

-- 

2941 

— 


2504 185 32 

2504 185 32 

Master-Vac 

20 

2504 095 

2504 096 

2501 082 38 

- 

2941 

217 

PO 

376774 

376774 

Treadle-Vac 

15 

378315 

378316 

376119 

- - 

-- 

261 

PO-1 

377048 

377874 3 

Treadle-Vac 

15 

378325 

378316 

377199 

377200 

-- 

269 

PO-2 

377874 

377874 3 

Treadle-Vac 

15 

378280 

378281 

378153 

377155 

- 

279 

PO-3 

378543 

378543 

Treadle-Vac 

15 

378477 

378479 

378153 

378155 


279 

R 

377704 

377700 

Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 


.. 


3781 14 

377700 

Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 

.. 

269 


377700 

377700 

Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 

- 

269 

R-l 

378126 

377700 

Treadle-Vac 

15 

378336 

378337 

377761 

377643 

-- 

269 


2501 726 4 

2501 626 32 

Master-Vac 

20 

2501 610 

2501 749 

2501 082 38 

-- 

2944 

229 


2501 626 32 

2501 626 32 

Master-Vac 

20 

2501 610 

2501 749 

2501 082 38 

-- 

2944 

229 

R-2 

378085 

378234 

Treadle-Vac 

15 

378292 

378293 

378153 

378155 

-- 

279 


378234 

378234 

Treadle-Vac 

15 

378292 

378293 

378153 

378155 

- 

279 

R-3 

2502 207 4 

2502 320 32 

Master-Vac 

20 

2502 287 

2502 288 

2501 082 38 

- 

2870 

229 


2502 320 32 

2502 320 32 

Master-Vac 

20 

2502 287 

2502 288 

2501 082 38 

-- 

2870 

229 

R-4 

2502 209 4 

2502 319 32 

Master-Vac 

20 

2502 290 

2502 288 

2501 082 38 

.. 

2870 

229 


2502 319 32 

2502 319 32 

Master-Vac 

20 

2502 290 

2502 288 

2501 082 38 


2870 

229 

R-5 

2502 328 4 

2502 408 32 

Master-Vac 

20 

2502 400 

2502 401 

2501 082 38 

- 

2870 

229 


2502 408 32 

2502 408 32 

Master-Vac 

20 

2502 400 

2502 401 

2501 082 38 

- 

2870 

229 

R-6 

2502 647 4 

2502 789 32 

Master-Vac 

20 

2502 783 

2502 782 

2501 082 38 

.. 

2858 

229 


2502 789 33 

2502 789 32 

Master-Vac 

20 

2502 783 

2502 782 

2501 082 38 

— 

2858 

229 

R-A 

2503 615 4 

2503 892 32 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 

- 

2840 

229 


2503 892 32 

2503 892 32 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 

-- 

2840 

229 


2504 342 4 

2503 892 33 

Master-Vac 

20 

2503 893 

2503 895 

2501 082 38 

- 

2840 

229 

RD 

2503 921 4 

2504 979 32 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 

— 

2838 

229 


2503 593 32 

2504 979 32 

Master-Vac 

20 

2503 594 

2503 595 

2501 082 38 

- 

2838 

229 

RD-8 

2503 915 - 

2503 936 32 

Master-Vac 

20 

2503 939 

2503 595 

2501 082 38 


2838 

229 


2503 936 32 

2503 936 32 

Master-Vac 

20 

2503 939 

2503 595 

2501 082 38 


2838 

229 

S 

2500 775 4 

2500 817 32 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 

— 

2961 

203 


2500 817 32 

2500 817 32 

Master-Vac 

18 

2500 815 

2500 816 

2500 035 

- 

2961 

203 

S-l 

2501 525 4 

2501 683 32 

Master-Vac 

20 

2501 681 

2501 450 

2501 082 38 

-- 

2961 

217 


2501 683 32 

2501 683 32 

Master-Vac 

20 

2501 681 

2501 450 

2501 082 38 


2961 

217 

S-3 

2502 376 4 

2502 472 32 

Master-Vac 

20 

2502 470 

2502 471 

2501 082 38 

— 

2868 

229 


2502 472 32 

2502 472 32 

Master-Vac 

20 

2502 470 

2502 471 

2501 082 38 

- 

2868 

229 


3 Power Section, Brackets & Linkage. 32 Power Section, Master Cylinder & Brackets. 

4 Power Section, Master Cylinder, Brackets & Linkage 33 Power Section & Master Cylinder. 

6 Power Section only. 38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 






NUMERICAL LISTINGS (Continued) 




379495 4 

379544 33 
2502 135 33 

379544 32 
379544 33 
2502 135 33 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

2500 585 4 

2500 900 33 

Master-Vac 

2500 900 33 

2500 900 33 

Master-Vac 

2503 471 4 

2504 054 32 

Master-Vac 

2504 054 32 

2504 054 32 

Master-Vac 




2500 036 3 
2504 433 32 

2502 442 * 

2502 497 3 

2503 089 7 

2502 943 3 

2503 927 32 
2502 466 32 




2504 433 
2504 433 

2503 927 32 
2503 927 32 
2503 927 32 
2503 927 32 
2503 927 32 
2502 466 32 


Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 

Master-Vac 



Piet. 
Ref. on 
Pg's. 
4 or 5 



2502 305 I 2502 3 06 I 2500 918, 
Front 38 
2500 910 
Rear 38 




2503 029 2503 030 2501 082 38 
2503 029 2503 030 2501 082 38 


379323 
379323 

2502 303 | 2502 304 | 2500 877 38 




2500 076 
2500 076 


2500 076 
2500 076 
2500 076 




2500 077 
2500 077 


2500 035 
2500 035 





2503 410 I 2502 893 I 2501 082 38 












2874 

241 

2852 

217 



32 Power Section, Master Cylinder & Brackets. 

33 Power Section & Master Cylinder. 

38 Diaphragm Only. 


3 Power Section, Brackets & Linkage. 

4 Power Section, Master Cylinder, Brackets & Linkage. 
7 Power Section & Brackets 


-100- 























































